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Schleppertyp 


Motor 






Schleppertyp 


Motor 






Trekkertype 


Motor 


Zyl. 
Cil 


Bohrung 
Boring 


Trekkertype 


Motor 


Zyl. 
Cil. 


Bohrung 
Boring 


Modelle 


Typ 


Marke 


Typ 


Modelle 


Typ 


Marke 


Typ 


Model 


Type 


Merkt 


Type 






Model 


Type 


Merkt 


Type 


















601-4 
701-4F 


7229 
7278 


Perkins 
Perkins 


D4-203 
4-236 


4 
4 


91,49 

98,47 


1 Alte Serie / 


ude gam 


ma 




















D16 
D22 
D35 


7053 
7052 
7050 


MWM 
MWM 
MWM 


AKD311Z 
AKD112Z 
AKD112D 


2 
2 
2 


85 
98 
98 














1 Alte Serie / Oude gamma 1 














D30 


7051 


Perkins 


P3/144 


3 


88,92 


301 


7411 


MWM 


D327-2 


2 


100 


Junior 


7053 


MWM 


AKD311Z 


2 


85 


351-M 


7411 


MWM 


D327-2 


2 


100 


Master 1 




MWM 


308-4 


4 


95 


361 


7421 


MWM 


D325-3 


3 


95 


Master 2 




Alfa 


591-30 






421 


7431 


MWM 


D327-3 


3 


100 


:N70 


7050 


MWM 


AKD112D 


2 


98 


421-M 


7421 


MWM 


D325-3 


3 


100 


N73 


7053 


MWM 


AKD311Z 


2 


85 


461 


7441 


MWM 


D327-3 


3 


100 


NV73 




MWM 


AKD311Z 


2 


85 


461-M 


7431 


MWM 


D327-3 


3 


100 


N71 


7051 


Perkins 


P3/144 


3 


88,92 


461-S 


7441 


MWM 


D327-3 


3 


100 


N72 


7052 


MWM 


AKD112Z 


2 


98 


462 


7442 


MWM 


D327-3 


3 


100 


Super 2D 




Indenor 


XDP4x85 


4 


85 


466S 


7446 


MWM 


D327-3 


3 


100 


Super 2D 




Indenor 


XDP4x88 


4 


88 


521S 


7449 


MWM 


D327-3 


3 


100 


Super 3 


7052 


MWM 


AKD112Z 


2 


98 


551 


7451 


MWM 


D226-3 


3 


105 


Super 3D 


7052 


MWM 


AKD112Z 


2 


98 


551-S 


7451 


MWM 


D226-3 


3 


105 


Super 5 


7054 


Alfa 


592-30 


3 


98 


551-4 


7454 


MWM 


D226-3 


3 


105 


Super 5D 


7054 


Alfa 


709-30 






551-4S 


7454 


MWM 


D226-3 


3 


105 








709-31 


3 


98 
98 


556 


7456 


MWM 


D226-3 


3 


105 


Super 6 


7050 


MWM 


AKD112D 


3 


556-S 


7456 


MWM 


D226-3 


3 


105 


Super 6D 


7050 


MWM 


AKD112D 


3 


98 


651 


7461 


MWM 


D227-4 


4 


100 


Super 7 


7055 


Perkins 


P3/152 


3 


91,49 


651-S 


7461 


MWM 


D227-4 


4 


100 


Super 7D 


7055 


Perkins 


D3/152 




91,49 


651-4 


7464 


MWM 


D227-4 


4 


100 








P3/152D 


3 


651-4S 


7464 


MWM 


D227-4 


4 


100 


50 


7213 


MWM 


D325-2 


2 


95 


652 


7462 


MWM 


D227-4 


4 


100 


50S 


7365 


MWM 


D327-2 


2 


100 


656 


7466 


MWM 


D227-4 


4 


100 


51 


7256 


MWM 


D325-3 


3 


95 


656-S 


7466 


MWM 


D227-4 


4 


100 


53 


7211 


MWM 


D325-2 


2 


95 


681 


7491 


MWM 


D227-4 


4 


100 


55 


7231 


Alfa 








681-S 


7491 


MWM 


D227-4 


4 


100 


56 


7251 


MWM 


D325-3 


3 


95 


681-4 


7494 


MWM 


D227-4 


4 


100 


57 


7241 


Alfa 








681-4S 


7494 


MWM 


D227-4 


4 


100 


60 


7375 


MWM 


D325-3 


3 


95 


751 


7621 


MWM 


D226-4 


4 


105 


70 


7252 


MWM 


D325-3 


3 


95 


751-S 


7501 


MWM 


D226-4 


4 


105 


80 


7282 


MWM 


D325-3 


3 


95 


751-4 


7624 


MWM 


D226-4 


4 


105 


80S 


7385 


MWM 


D327-3 


3 


100 


751-4S 


7504 


MWM 


D226-4 


4 


105 


82 


7288 


MWM 


D325-3 


3 


95 


752 


7622 


MWM 


D226-4 


4 


105 


86 


7281 


MWM 


D325-3 


3 


95 


752-4 


7624 


MWM 


D226-4 


4 


105 


88 


7261 


Renault 


598-30 






781 


7591 


MWM 


D226-4 


4 


105 


89 


7341 


MWM 


D226-3 


3 


105 


781-S 


7591 


MWM 


D226-4 


4 


105 


90S 


7395 


MWM 


D327-4 


4 


100 


781-4 


7594 


MWM 


D226-4 


4 


105 


91 


7614 


MWM 


D325-4 


4 


95 


781-4S 


7594 


MWM 


D226-4 


4 


105 


92 


7601 


MWM 


D226-3 


3 


105 


782 


7622 


MWM 


D226-4 


4 


105 


94 


7611 


MWM 


D325-4 


4 


95 


782-4 


7624 


MWM 


D226-4 


4 


105 


96 


7631 


MWM 


D226-4 


4 


105 
95 


851 


7661 


MWM 


TD226-4 


4 


105 


98 


7651 


MWM 


D325-6 


6 


851-S 


7661 


MWM 


TD226-4 


4 


105 


385 




Alfa 


591-30 






851-4 


7664 


MWM 


TD226-4 


4 


105 


456 


7255 


MWM 


D325-3 


3 


95 


851-4S 


7664 


MWM 


TD226-4 


4 


105 


460 


7257 


MWM 


D325-3 


3 


95 


891 


7681 


MWM 


D227-6 


6 


100 


480S 


7387 


MWM 


D327-3 


3 


100 


891-S 


7681 


MWM 


D227-6 


6 


100 


486 


7285 


MWM 


D325-3 


3 


95 


891-4 


7684 


MWM 


D227-6 


6 


100 


489 


7345 


MWM 


D226-3 


3 


105 


891-4S 


7684 


MWM 


D227-6 


6 


100 


490S 


7398 


MWM 


D327-4 


4 


100 


951 


7641 


MWM 


D227-6 


6 


100 


496 


7635 


MWM 


D226-5 


4 


105 


951-4 


7644 


MWM 


D227-6 


6 


100 


498 


7655 


MWM 


D325-6 


6 


95 


951-4S 


7644 


MWM 


D227-6 


6 


100 


321-4 


7221 


Carraro 


195 






952 


7641 


MWM 


D227-6 


6 


100 


451-4 


7222 


Carraro 


284 




981 


7641 


MWM 


D227-6 


6 


100 


481-4 


7225 


Carraro 


285 






981-S 


7644 


MWM 


D227-6 


6 


100 


501-4 


7227 


Perkins 


D3-152 


3 


91,49 


981-4 


7644 


MWM 


D227-6 


6 


100 


571-4 


7223 


Carraro 


315 






981-4S 


7644 


MWM 


D227-6 


6 


100 


571-4 


7224 


Carraro 


430 






1151-4 


7674 


MWM 


D226-6 


6 


105 


581-4 


7226 


Carraro 


340 






1181-4 


7674 


MWM 


D226-6 


6 


105 
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VERGLEISCHSLISTE TRAKTOREN UND MOTOREN 
TRAKTOREN EN HUN RESPECTIEVELIJKE MOTORTYPES 



Schleppertyp 


Motor 






Trekkertype 


Motor 


Zyl. 
Cil 


Bohrung 
Boring 


Modelle 


Typ 


Marke 


Typ 


Model 


Type 


Merkt 


Type 






1181-4S 


7674 


MWM 


D226-6 


6 


105 


1451-4 


7694 


MWM 


TD228-6 


6 


105 


Alte Serie / ( 


lude gan 


ima 








32-50 


7376 


MWM 


D327-3 


3 


100 


32-60 


7386 


MWM 


D327-3 


3 


100 


34-60 


7387 


MWM 


D327-3 


3 


100 


42-70 


7396 


MWM 


D327-4 


4 


100 


44-70 


7398 


MWM 


D327-4 


4 


100 


50-12LB 


3201 


Deutz 


F3L912 


3 


100 


50- 12V 


3215 


Deutz 


F3L912 


3 


100 


55-12F 


3246 


Deutz 


F3L912 


3 


100 


55-12LB 


3221 


Deutz 


F3L912 


3 


100 


55-12V 


3235 


Deutz 


F3L912 


3 


100 


55-14LB 


3222 


Deutz 


F3L912 


3 


100 


55-14V 


3237 


Deutz 


F3L912 


3 


100 


58-12LS 


3111 


MWM 


D226-3 


3 


105 


58-14LS 


3112 


MWM 


D226-3 


3 


105 


58-32 


3111 


MWM 


D226-3 


3 


105 


58-34 


3112 


MWM 


D226-3 


3 


105 


61-12RA/RS 


7711 


MWM 


D226-3 


3 


105 


61-14RA/RS 


7712 


MWM 


D226-3 


3 


105 


65-12LS 


3121 


MWM 


D226-3 


3 


105 


65-14LS 


3122 


MWM 


D226-3 


3 


105 


65-32M 


3121 


MWM 


D226-3 


3 


105 


65-34M 


3122 


MWM 


D226-3 


3 


105 


68-12RA/RS 


7721 


MWM 


D227-4 


4 


100 


68-14RA/RS 


7722 


MWM 


D227-4 


4 


100 


70-12F 


3266 


Deutz 


F4L912 


4 


100 


70-12LB 


3241 


Deutz 


F4L912 


4 


100 


70-12SP 


3131 


Perkins 


4-236 


4 


98,47 


70- 12V 


3255 


Deutz 


F4L912 


4 


100 


70-14F 


3268 


Deutz 


F4L912 


4 


100 


70-14LB 


3242 


Deutz 


F4L912 


4 


100 


70-14SP 


3132 


Perkins 


4-236 


4 


98,47 


70- 14V 


3257 


Deutz 


F4L912 


4 


100 


70-32PA/PE 












70-32PS/PX 


3131 


Perkins 


4-236 


4 


98,47 


70-34PA/PE 












70-34PS/PX 


3132 


Perkins 


4-236 


4 


98,47 


75-12LS 


3141 


MWM 


D226-4 


4 


105 


75-12RA/RS 












75-12TS 


7731 


MWM 


D226-4 


4 


105 


75-14LS 


3142 


MWM 


D226-4 


4 


105 


75-14RA/RS 












75-14TS 


7732 


MWM 


D226-4 


4 


105 


75-32M 


3141 


MWM 


D226-4 


4 


105 


75-32TX 


7721 


MWM 


D226-4 


4 


105 


75-34M 


3142 


MWM 


D226-4 


4 


105 


75-34TX 


7722 


MWM 


D226-4 


4 


105 


77-12TS 


7721 


MWM 


D226-4 


4 


105 


77-14TS 


7722 


MWM 


D226-4 


4 


105 


80-12F 


3276 


Deutz 


F4L913 


4 


102 


80-12SP 


3151 


Perkins 


4-248 


4 


101,05 


80-12TX 


7761 


MWM 


D226-4 


4 


105 


80- 12V 


3275 


Deutz 


F4L913 


4 


102 


80-14F/LB 


3278 


Deutz 


F4L913 


4 


102 


80-14SP 


3152 


Perkins 


4-248 


4 


101,05 


80-14TX 


7762 


MWM 


D226-4 


4 


105 


80- 14V 


3277 


Deutz 


F4L913 


4 


102 


80-32 


3151 


Perkins 


4-248 


4 


101,05 


80-34 


3152 


Perkins 


4-248 


4 


101,05 



Schleppertyp 


Motor 






Trekkertype 


Motor 


Zyl. 
Cil. 


Bohrung 
Boring 


Modelle 


Typ 


Marke 


Typ 


Model 


Type 


Merkt 


Type 






85-12LS 


3161 


MWM 


D226-4 


4 


105 


85-12TS/TX 


7761 


MWM 


D226-4 


4 


105 


85-14LS 


3162 


MWM 


D226-4 


4 


105 


85-14TS/TX 


7762 


MWM 


D226-4 


4 


105 


85-32M 


3161 


MWM 


D226-4 


4 


105 


85-32TX 


7761 


MWM 


D226-4 


4 


105 


85-34M 


3162 


MWM 


D226-4 


4 


105 


85-34TX 


7762 


MWM 


D226-4 


4 


105 


90-32M 


3171 


MWM 


D226-4 


4 


105 


90-32TX 


7771 


MWM 


D226-4 


4 


105 


90-34M 


3172 


MWM 


D226-4 


4 


105 


90-34TX 


7771 


MWM 


D226-4 


4 


105 


95-12 


7811 


MWM 


D226-6 


4 


105 


95-14 


7812 


MWM 


D226-6 


4 


105 


103-12 


7821 


MWM 


TD226-4 


4 


105 


103-14 


7822 


MWM 


TD226-4 


4 


105 


103-52 


7821 


MWM 


TD226-4 


4 


105 


103-54 


7822 


MWM 


TD226-4 


4 


105 


106-14 


7832 


MWM 


D227-6 


6 


100 


106-54 


7842 


MWM 


D226B6 


6 


105 


110-14 


7912 


MWM 


D226-6 


6 


105 


110-54 


7912 


MWM 


D226-6 


6 


105 


113-12 


7921 


MWM 


D227-6 


6 


100 


113-14 


7922 


MWM 


D227-6 


6 


100 


120-14 


7922 


MWM 


D226-6 


6 


105 


120-54 


7922 


MWM 


D226-6 


6 


105 


133-14 


7932 


MWM 


D226-6 


6 


105 


133-54 


7932 


MWM 


D226-6 


6 


105 


145-14 


7942 


MWM 


TD228-6 


6 


105 


145-54 


7942 


MWM 


TD228-6 


6 


105 


155-54 


7952 


MWM 


TD226B6 


6 


105 


160-94 


3842 


MWM 


TD226B6 


6 


105 


175-74 


3852 


MWM 


TD226B6 


6 


105 


180-94 


3862 


MWM 


TD226B6 


6 


105 


Ares 540 


4032 


DPSG 


4039T 


4 


106,5 


Ares 550 


4042 


DPSG 


4045T 


4 


106,5 


Ares 610 


4062 


DPSG 


6059D 


6 


106,5 


Ares 620 


4072 


DPSG 


6068D 


6 


106,5 


Ares 630 


4112 


DPSG 


6068T 


6 


106,5 


Ares 640 


4122 


DPSG 


6068T 


6 


106,5 


Ares 710 


4212 


DPSG 


6068T 


6 


106,5 


Ares 720 


4222 


DPSG 


6068T 


6 


106,5 


Ares 725 


4422 


DPSG 


6068T 


6 


106,5 


Ares 735 


4432 


DPSG 


6068T 


6 


106,5 


Ares 815 


4312 


DPSG 


6068T 


6 


106,5 


Ares 825 


4322 


DPSG 


6068T 


6 


106,5 


Atles915 


4512 


Turbo 




6 




Atles 925 


4522 


Turbo 


Wastegate 


6 




Atles 935 


4532 


Turbo 


Wastegate 


6 




Ceres 65 


3311 


MWM 


D226-3 


3 


105 


Ceres 65 


3411 


DPSG 


3029D 


3 


106,5 


Ceres 65 4x4 


3312 


MWM 


D226-3 






Ceres 70/X 


3321 


MWM 


D226-3 


3 


105 


Ceres 70/X 4x4 


3322 


MWM 


D226-3 


3 


105 


Ceres 75/X 


3331 


Perkins 


4-236 


4 


98,47 


Ceres 75/X 


3421 


DPSG 


4039D 


4 


106,5 


Ceres 75/X 4x4 


3332 


Perkins 


4-236 


4 


98,47 


Ceres 75/X 4x4 


3422 


DPSG 


4039D 


4 


106,5 


Ceres 85/X 


3341 


MWM 


D226-4 


4 


105 


Ceres 85/X 


3441 


DPSG 


4045D 


4 


106,5 


Ceres 85/X 4x4 


3342 


MWM 


D226-4 


4 


105 


Ceres 85/X 4x4 


3442 


DPSG 


4045D 


4 


106,5 


Ceres 95/X 


3371 


MWM 


D226-4 


4 


105 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung. 

RLT-4 



Qm | "THE RELIABLE SERVICE" U^ 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen. 

Ed.l (08/02) 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 





VERGLEISCHSLISTE TRAKTOREN UND MOTOREN 








TRAKTOREN EN HUN RESPECTIEVELIJKE MOTORTYPES 






Schleppertyp 


Motor 






Schleppertyp 


Motor 






Trekkertype 


Motor 


Zyl. 
Cil 


Bohrung 
Boring 


Trekkertype 


Motor 


Zyl. 
Cil. 


Bohrung 
Boring 


Modelle 


Typ 


Marke 


Typ 


Modelle 


Typ 


Marke 


Typ 


Model 


Type 


Merkt 


Type 






Model 


Type 


Merkt 


Type 






Ceres 95/X 


3471 


DPSG 


4039T 


4 


106,5 


Ergos 85 


3541 


DPSG 


4045D 


4 


106,5 


Ceres 95/X 4x4 


3372 


MWM D226-4 4 105 


Ergos 95 3571 DPSG 


4039T 


4 


106,5 


Ceres 95/X 4x4 


3472 


DPSG 4039T 4 106,5 


Ergos 105 3581 DPSG 


4045T 


4 


106,5 


Ceres 310 


3411 


DPSG 3029D 3 106,5 


Fructus 110 3246 Deutz F3L912 


3 


100 


Ceres 310 4x4 


3412 


DPSG 4039D 3 106,5 


Fructus 120 3286 Deutz F3L913 


3 


102 


Ceres 320 


3421 


DPSG 4039D 4 106,5 


Fructus 130 3268 Deutz F4L912 


4 


100 


Ceres 320 4x4 


3422 


DPSG 4039D 4 106,5 


Fructus 140 3276 Deutz F4L913 


4 


102 


Ceres 330 


3441 


DPSG 4045D 4 106,5 


Pales 210 3221 Deutz F3L912 


3 


100 


Ceres 330 4x4 


3442 


DPSG 4045D 4 106,5 


Pales 220 3241 Deutz F4L912 


4 


100 


Ceres 340 


3471 


DPSG 4039T 4 106,5 


Pales 230 3272 Deutz F4L913 


4 


102 


Ceres 340 4x4 


3472 


DPSG 4039T 4 106,5 


Temis550 3912 Iveco Turbo 4525cc 


4 




Cergos 330 


3512 


DPSG 4045D 


4 106,5 Temis610 3922 Iveco Atm 5861cc 


6 




Cergos 340 


3522 


DPSG 4039T 


4 106,5 


Temis 630 3932 Iveco Turbo 5 86 lcc 


6 




Cergos 350 


3532 


DPSG 4045T 4 106,5 


Temis 650 3942 


Iveco 


Turbo 5 86 lcc 


6 




Dionis 110 


3235 


Deutz F3L912 3 100 














Dionis 120 


3285 


Deutz F3L913 3 102 














Dionis 130 


3255 


Deutz F4L912 4 100 














Dionis 140 


3275 


Deutz F4L913 4 102 
J 1 - 1 1 
















i 


VERGLEISCHSLISTE MOTOREN UND TRAKTOREN 








MOTORTYPES EN HUN RESPECTIEVELIJKE TRAKTOREN 






Motor 




Schleppertyp 






Motor 




Trekkertype 






| Alfa | 


591-30 




Master 2, 385 






592-30 




Super 5 






709-30 / 7( 


)9-31 


Super 5D 






1 Carraro 1 


195 




321-4 






284 




451-4 






285 




481-4 






315 




571-4 






340 




581-4 






430 




571-4 






1 Deutz 








■ 


F3L912 




50-12LB/V, 55-12F/LB/V, 55-14LB/V, Dionis 110, 120, Fructus 110, 120, Pales 210 






F4L912 




70-12F/LB/V, 70-14F/LB/V, Dionis 130, Fructus 130, Pales 220 






F4L913 




80-12F/V, 80-14F/LB/V, Dionis 140, Fructus 140, Pales 230 






| DPSG | 


3029D 




Ceres 65, 310 






4039D 




Ceres 75/X/4x4, Ceres 310 4x4, Ceres 320/4x4 






4039T 




Ares 540, Ceres 95/X/4x4, Ceres 340/4x4, Cergos 340, Ergos 95 






4045D 




Ceres 85/X/4x4, Ceres 330/4x4, Cergos 330, Ergos 85 






4045T 




Ares 550, Cergos 350, Ergos 105 






6059D 




Ares 610 






6068D 




Ares 620 






6068T 




Ares 630, 640, 710, 720, 725, 735, 815, 825 






Wir vertreiben k 


sine Origir 


lalteile. De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
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enen ledig 
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\ "THE RELIABLE SERVICE" Mg4, 





Ed.l (08/02) 



RLT-5 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



VERGLEISCHSLISTE MOTOREN UND TRAKTOREN 
MOTORTYPES EN HUN RESPECTIEVELIJKE TRAKTOREN 



Motor 
Motor 



Schleppertyp 
Trekkertype 



XDP4x85 
XDP4x88 



Super 2D 
Super 2D 



Atm 5 86 lcc 
Turbo 4525cc 
Turbo 5 86 lcc 



Temis 610 
Temis 550 
Temis 630, 650 



308-4 

AKD112D 

AKD112Z 

AKD311Z 

D226-3 

D226-4 



D226-5 
D226-6 
D226B6 

D227-4 
D227-6 



D325- 

D325- 

D325- 

D325- 

D327- 

D327- 

D327- 

TD226-4 

TD226B6 

TD228-6 



Master 1 

D35, N70, Super 6, 6D 

D22, N72, Super 3, 3D 

D16, Junior, N73, NV73 

89, 92, 489, 551, 551-S, 551-4, 551-4S, 556, 556-S, 58-12LS, 58-14LS, 58-32, 58-34, 61-12RA/RS, 

61-14RA/RS, 65-12LS, 65-14LS, 65-32M, 65-34M, Ceres 65/4x4, Ceres 70/X/4x4 

96, 751, 751-S, 751-4, 751-4S, 752, 752-4, 781, 781-S, 781-4, 781-4S, 782, 782-4, 75-12LS, 75-12RA/RS/TS, 

75-14LS, 75-14RA/RS/TS, 75-32M, 75-32TX, 75-34M/TX, 77-12TS, 77-14TS, 80-12TX, 80-14TX, 

85-12LS/TS/TX, 85-14LS/TS/TX, 85-32M/TX, 85-34M/TX, 90-32M/TX, 90-34M/TX, 

Ceres 85/X/4x4, Ceres 95/X/4x4 

496 

1151-4, 1181-4, 1181-4S, 95-12, 95-14, 110-14, 110-54, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54 

106-54 

651, 651-S, 651-4, 651-4S, 652, 656, 656-S, 681, 681-S, 681-4, 681-4S, 68-12RA/RS, 68-14RA/RS 

891, 891-S, 891-4, 891-4S, 951, 951-4, 951-4S, 952, 981, 981-S, 981-4, 981-4S, 106-14, 113-12, 113-14 

50,53 

51, 56, 60, 70, 80, 82, 86, 456, 460, 486, 361, 421-M 

91,94 

98, 498 

50S, 301,351-M 

80S, 480S, 421, 461, 461-M, 461-S, 462, 466S, 521S, 32-50, 32-60, 34-60 

90S, 34-60, 42-70, 44-70 

851, 851-S, 851-4, 851-4S, 103-12, 103-14, 103-52, 103-54 

155-54, 160-94, 175-74, 180-94 

1451-4, 145-14, 145-54 



4-236 

4-248 

D3/152/P3/152D 

D3-152 

D4-203 

P3/144 

P3/152 



701-4F, 70-12SP, 70-14SP, 70-32PA/PE/PS/PX, 70-34PA/PE/PS/PX, Ceres 75/X/4x4 

80-12SP, 80-14SP, 80-32, 80-34 

Super 7D 

501-4 

601-4 

D30,N71 

Super 7 




Fur Motorteile der Traktoren mit Deutz, John Deere (DPSG) & Perkins, 

Aggregat, siehe die betreffenden Kapitel. 

Voor Renault tractoren uitgerust met motoren van andere merken zoals Deutz, 

John Deere (DPSG) & Perkins, zie de motordelen bij de betreffende trekkermerken. 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung. 

RLT-6 



Qm | "THE RELIABLE SERVICE" U^ 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen. 

Ed.l (08/02) 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



LAGER & WELLENDICHTRINGE FUR KURBELWELLE 
HOOFDLAGERS & KRUKASKEERRINGEN VOOR KRUKAS 



MWM Motoren - Luftgekuhlt / MWM Motor en - Luchtgekoeld 



wMBimQ 



1 


2 


3 


Motor Typ Zyl. Hauptlagersatz 
Motor Type Cil. Hoofdlagerset 


Wellendichtring (vorne) 
Krukaskeerring (voor) 


Wellendichtring (hinten) 
Krukaskeerring (achter) 


D325-2 905.2 


2 


28/2-64 (/ 

(2x 0123004400 +lx 0123004800) 
65mm 


28/11-31 

(6005001566, 

7701024361) 

78x100x13mm 


28/13-31 

(6005005198, 

7701021418) 

110x130x13mm 


D325-3 


905.3 


3 


28/2-58 (/ 
1-1 

(3x 0123004400 +lx 0123004800) 
65mm 


D325-4 


905.4 


4 


28/2-59 (/ 

(4x 0123004400 +lx 0123004800) 
65mm 


D325-6 


905.6 


6 


28/2-60 (/ 
1-1 

(6x 0123004400 +lx 0123004800) 
65mm 


D327-2 


327.2 


2 


28/2-64 (/ 

(2x 0123004400 +lx 0123004800) 
65mm 


327.22 


28/2-65 (E 
1-2 

(3x 7701019888 +2x 7702031164) 
70mm 


D327-3 


327.3 


3 


28/2-58 (/ 
1-1 

(3x 0123004400 +lx 0123004800) 
65mm 


327.23 


28/2-61 (1 
1-2 

(4x 7701019888 +2x 7702031164) 
70mm 


D327-4 


327.24 


4 


28/2-62 (I 
1-2 

(5x 7701019888 +2x 7702031164) 
70mm 



(A) Mit Flansch / Met kraag (B) Axiallager / Axiaallagers 

Alle Haupt.- und Pleuellager sind auch in den Ubermassen 0,25mm - 0,50mm - 075mm. Lieferbar. 

Bitte erganzen Sie die Bestell-Nr. mit A, B oder C. 

De hoofdlagers zijn beschikbaar in overmaat 0,25mm - 0,50mm - 075mm Voeg dan bij aan het bestelnr.: A, B ofC. 



Motoren Deutz, Perkins & DPSG (John Deere) siehe Seiten 6 - Motortypes Deutz, Perkins & DPSG (John Deere) zie bladzijde 6 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung 

Ed.l (08/02) 



\J o 



'THE RELIABLE SERVICE' 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen 



RLT-7 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



LAGER & WELLENDICHTRINGE FUR KURBELWELLE 
HOOFDLAGERS & KRUKASKEERRINGEN VOOR KRUKAS 



MWM Motoren - Luftgekiihlt / MWM Motor en - Luchtgekoeld 



wmaB$Q 



1 


2 


3 


Motor Typ Zyl. Hauptlagersatz 
Motor Type Cil Hoofdlagerset 


Wellendichtring (vorne) 
Krukaskeerring (voor) 


Wellendichtring (hinten) 
Krukaskeerring (achter) 


D226-3 


926.3 


3 


28/2-58 

(3x 0123004400 +lx 0123004800) 
65mm 


28/11-31 

(6005001566, 

7701024361) 

78x100x13mm 


28/13-31 

(6005005198, 

7701021418) 

110x130x13mm 


926.23 


28/2-61 (I 

(4x 7701019888 +2x 7702031164) 
70mm 


D226-4 


926.4 


4 


28/2-59 (/ 

(4x 0123004400 +lx 0123004800) 
65mm 


926.24 


28/2-62 (I 
1-2 

(5x 7701019888 +2x 7702031164) 
70mm 


D226-6 


926.6 


6 


28/2-60 (/ 

(6x 0123004400 +lx 0123004800) 
65mm 


926.26 


28/2-63 (I 

(7x 7701019888 +2x 7702031164) 
70mm 


TD226-4 


926.24 


4 


28/2-62 (I 
1-2 

(5x 7701019888 +2x 7702031164) 
70mm 


TD228-6 


928.26 


6 


28/2-63 (I 

(7x 7701019888 +2x 7702031164) 
70mm 



(A) Mit Flansch / Met kraag (B) Axiallager / Axiaallagers 

Alle Haupt- und Pleuellager sind auch in den Ubermassen 0,25mm - 0,50mm - 075mm. Lieferbar. 

Bitte erganzen Sie die Bestell-Nr. mit A, B oder C. 

De hoofdlagers zijn beschikbaar in overmaat 0,25mm - 0,50mm - 075mm Voeg dan bij aan het bestelnr.: A, B ofC. 



Motoren Deutz, Perkins & DPSG (John Deere) siehe Seiten 6 - Motortypes Deutz, Perkins & DPSG (John Deere) zie bladzijde 6 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung. 

RLT-8 



£«m | "THE RELIABLE SERVICE" U^ 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen. 

Ed.l (08/02) 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



LAGER & WELLENDICHTRINGE FUR KURBELWELLE 
HOOFDLAGERS & KRUKASKEERRINGEN VOOR KRUKAS 



Motoren MWM - Wassergekiihlt / Motortypes MWM - Watergekoeld 



WMgSmQ 





1 


2 


3 


Motor Typ 
Motor Type 


Zyl. 
Cil 


Hauptlagersatz 
Hoofdlagerset 


Wellendichtring (vorne) Wellendichtring (hinten) 
Krukaskeerring (voor) Krukaskeerring (achter) 


D227-4 


227.4 


4 


28/2-59 (7 

(4x 0123004400 +lx 0123004800) 
65mm 


28/11-31 28/13-31 

(6005001566, (6005005198, 

7701024361) 7701021418) 

78x100x13mm 110x130x13mm 


227.24 


28/2-62 (I 
1-2 

(5x 7701019888 +2x 7702031164) 
70mm 


D227-6 


227.6 


6 


28/2-60 (/ 

(6x 0123004400 +lx 0123004800) 
65mm 


227.26 


28/2-63 (I 
1-2 

(7x 7701019888 +2x 7702031164) 
70mm 






D226-B6 
TD226-B6 




6 


28/2-63 (I 

(7x 7701019888 +2x 7702031164) 
70mm 



(A) Mit Flansch / Met kraag (B) Axiallager / Axiaallagers 

Alle Haupt- und Pleuellager sind auch in den Ubermassen 0,25mm - 0,50mm - 075mm. Lieferbar. 

Bitte erganzen Sie die Bestell-Nr. mit A, B oder C. 

De hoofdlagers zijn beschikbaar in overmaat 0,25mm - 0,50mm - 075mm Voeg dan bij aan het bestelnr.: A, B ofC. 



Motoren Deutz, Perkins & DPSG (John Deere) siehe Seiten 6 - Motortypes Deutz, Perkins & DPSG (John Deere) zie bladzijde 6 



Originalnummern fur Hauptlager mit Untermass 
Originele nummers voor drijfstanglagers in ondermaten 




Standard 


0,25mm 


0,50mm 


0,75mm 


0123004400 


0122995600 


0123004500 


0123004600 


0123004800 


0122995700 


0123004900 


0123005000 


7701019888 


7701020447 


7701020448 


7701020449 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung 

Ed.l (08/02) 



8i 



'THE RELIABLE SERVICE' 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen 



RLT-9 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



PLEUELLAGER & BUCHSEN, SCHRAUBEN 
DRIJFSTANGLAGERS & BOUTEN, ZUIGERPEN 



MWM Motoren - Luftgekiihlt / MWM Motor en - Luchtgekoeld 






1 


2 


3 


Motor 
Motor 


Typ 

Type 


Zyl. 
Cil 


Pleuellagersatz 
Drijfstanglagerset 


Pleuelbuchse 
Zuigerpenbus 


Pleuelschraube 
Drijfstangbout 


D325-2 


905.2 


2 


28/3-63 

(7701016819) 
58mm 


28/28-63 

(7701005656) 
32mm 


28/26-63 

(7701016824) 


D325-3 


905.3 


3 


D325-4 


905.4 


4 


D325-6 


905.6 


6 


D327-2 


327.2 


2 


28/3-63 

(7701016819) 
58mm 


28/28-63 

(7701005656) 
32mm 


327.22 


28/3-64 

(7701019887) 
63 mm 


28/28-64 

(7701019243) 
35mm 


D327-3 


327.3 


3 


28/3-63 

(7701016819) 
58mm 


28/28-63 

(7701005656) 
32mm 


327.23 


28/3-64 

(7701019887) 
63 mm 


28/28-64 

(7701019243) 
35mm 


D327-4 


327.24 


4 


28/3-64 

(7701019887) 
63 mm 


28/28-64 

(7701019243) 
35mm 



Alle Pleuellager sind auch in den Ubermassen 0,25mm - 0,50mm - 0,75mm, 1mm. Erganzen Sie die Bestell-Nr mit A, B,C oder D. 
De drijfstanglagers zijn leverbaar in overmaat0,25mm - 0,50mm - 0, 75mm, lmm Voeg dan A, B, C ofD, bij aan bestelreferentie. 



Motoren Deutz, Perkins & DPSG (John Deere) siehe Seiten 6 - Motortypes Deutz, Perkins & DPSG (John Deere) zie bladzijde 6 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung. 

RLT-10 - 



£«m | "THE RELIABLE SERVICE" U^ 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen. 

Ed.l (08/02) 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



PLEUELLAGER & BUCHSEN, SCHRAUBEN 
DRIJFSTANGLAGERS & BOUTEN, ZUIGERPEN 



MWM Motoren - Wassergekiihlt / MWM Motor en - Watergekoeld 






1 


2 


3 


Motor 
Motor 


Typ 

Type 


Zyl. 
Cil 


Pleuellagersatz 
Drijfstanglagerset 


Pleuelbuchse 
Zuigerpenbus 


Pleuelschraube 
Drijfstangbout 


D226-3 


926.3 


3 


28/3-63 

(7701016819) 
58mm 


28/28-63 

(7701005656) 
32mm 


28/26-63 

(7701016824) 


926.23 


28/3-64 

(7701019887) 
63mm 


28/28-64 

(7701019243) 
35mm 


D226-4 


926.4 


4 


28/3-63 

(7701016819) 
58mm 


28/28-63 

(7701005656) 
32mm 


926.24 


28/3-64 

(7701019887) 
63mm 


28/28-64 

(7701019243) 
35mm 


D226-6 


926.6 


6 


28/3-63 

(7701016819) 
58mm 


28/28-63 

(7701005656) 
32mm 


926.26 


28/3-64 

(7701019887) 
63mm 


28/28-64 

(7701019243) 
35mm 


TD226-4 


926.24 


4 


28/3-64 

(7701019887) 
63mm 


28/28-64 

(7701019243) 
35mm 


TD228-6 


928.26 


6 


28/3-64 

(7701019887) 
63mm 


28/28-64 

(7701019243) 
35mm 


D227-4 


227.4 


4 


28/3-63 

(7701016819) 
58mm 


28/28-63 

(7701005656) 
32mm 


227.24 


28/3-64 

(7701019887) 
63mm 


28/28-64 

(7701019243) 
35mm 



Alle Pleuellager sind auch in den Ubermassen 0,25mm - 0,50mm - 0,75mm, 1mm. Erganzen Sie die Bestell-Nr mit A, B,C oder D. 
De drijfstanglagers zijn leverbaar in overmaat0,25mm - 0,50mm - 0, 75mm, lmm Voeg dan A, B, C ofD, bij aan bestelreferentie. 



Motoren Deutz, Perkins & DPSG (John Deere) siehe Seiten 6 - Motortypes Deutz, Perkins & DPSG (John Deere) zie bladzijde 6 
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bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 
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PLEUELLAGER & BUCHSEN, SCHRAUBEN 
DRIJFSTANGLAGERS & BOUTEN, ZUIGERPEN 



MWM Motoren - Wassergekiihlt / MWM Motoren - Watergekoeld 






1 


2 


3 


Motor 
Motor 


Typ 

Type 


Zyl. 
Cil 


Pleuellagersatz 
Drijfstanglagerset 


Pleuelbuchse 
Zuigerpenbus 


Pleuelschraube 
Drijfstangbout 


D227-6 


227.6 


6 


28/3-63 

(7701016819) 
58mm 


28/28-63 

(7701005656) 
32mm 


28/26-63 

(7701016824) 


227.26 


28/3-64 

(7701019887) 
63mm 


28/28-64 

(7701019243) 
35mm 


D226-B6 
TD226-B6 




6 


28/3-64 

(7701019887) 
63mm 


28/28-64 

(7701019243) 
35mm 



Alle Pleuellager sind auch in den Ubermassen 0,25mm - 0,50mm - 0,75mm, 1mm. Erganzen Sie die Bestell-Nr mit A, B,C oder D. 
De drijfstanglagers zijn leverbaar in overmaat0,25mm - 0,50mm - 0, 75mm, lmm Voeg dan A, B, C ofD, bij aan bestelreferentie. 



Motoren Deutz, Perkins & DPSG (John Deere) siehe Seiten 6 - Motortypes Deutz, Perkins & DPSG (John Deere) zie bladzijde 6 



Originalnummern fur Hauptlager mit Untermass 
Originele nummers voor drijfstanglagers in ondermaten 



Standard 



0,25mm 



0,50mm 



0,75mm 



7701016819 



7701016820 



7701016821 



7701016822 



7701019887 



7701020433 



7701020434 



7701020435 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung. 
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bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



KOLBEN, BUCHSEN UND RINGE 
ZUIGERS, ZUIGERVEREN& CILINDERBUSSEN 



MWM Motoren - Luftgekiihlt / MWM Motor en - Luchtgekoeld 









1 


2 


3 


4 


5 


Motor 
Motor 


Typ 

Type 


Zyl. 
Cil 


Bohrung 
Boring 


Welle 
Asd.0 


Satz 
Kit set 


Kolben & Ringe 
Zuiger & zuigerveren 


Kolben & Bolzen 
Zuiger & zuigerp. 


Satz Kolbenringe 
Zuigerverenset 


Buchse 
Cilinderbussen 


AKD112Z 




2 


98 


35 


28/31-162 

(7701454414) 










AKD112D 




3 


D325-3 


905.3 


3 


95 


32 


28/31-164 

(7701454416) 


28/32-164 (/ 


28/33-164 (7 
(7701008354) 


28/34-164 

(7701201591) 


28/35-164 (I 


D325-4 


905.4 


4 


D325-6 


905.6 


6 


D327-2 


327.2 


2 


100 


32 


28/31-165 

(7701200356) 


28/32-165 


28/33-165 

(7701022282) 


28/34-165 (A) 

(7701201833) 


28/35-165 


327.22 


35 


28/31-172 

(7701023379) 


28/32-172 


28/33-172 
(7701030041) 


D327-3 


327.3 


3 


100 


32 


28/31-165 

(7701200356) 


28/32-165 


28/33-165 

(770102282) 


327.23 


35 


28/31-172 

(7701023379) 


28/32-172 (7 


28/33-172 
(7701030041) 


D327-4 


327.24 


4 


100 


35 


28/31-172 

(7701023379) 


28/32-172 (7 


28/33-172 
(7701030041) 



(A) 4 Ringe / 4 Zuigerveren 

Ohne dichtung / Zonder dichting 
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'THE RELIABLE SERVICE' 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen 

RLT-13 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



KOLBEN, BUCHSEN UND RINGE 
ZUIGERS, ZUIGERVEREN & CILINDERBUSSEN 



MWM Motoren - Wassergekiihlt - Trockene laufbuchse / MWM Motor en - watergekoeld - droge bussen 





\ 






1 


2 


3 


4 


5 


Motor 
Motor 


Typ 

Type 


Zyl. 
Cil 


Bohrung 
Boring 


Welle 
Asd.0 


Satz 
Kit set 


Kolben & Ringe Kolben & Bolzen 
Zuiger & zuigerveren Zuiger & zuigerp. 


Satz Kolbenringe 
Zuigerverenset 


Buchse 
Cilinderbussen 


D226-3 


926.3 


3 


105 


32 


28/31-170 

(7701200914) 


28/32-170 


28/33-170 

(7701009578) 


28/34-49 (C) 




28/31-168 

(7701032473) 


926.23 


3 


105 


35 


28/31-171 (J 

(7701023376) 


28/32-171 (C) 


28/33-171 (( 

(7701028291) 


28/31-163 

(7701032472) 


D226-4 


926.4 


4 


105 


32 


28/31-170 

(7701200914) 


28/32-170 (C 


28/33-170 

(7701009578) 


28/31-168 

(7701032473) 


926.24 


4 


105 


35 


28/31-171 (/ 

(7701023376) 


28/32-171 (C) 


28/33-171 (( 

(7701028291) 


(7701201835) ^^ (A) 
r77mnno^Qzn 


28/31-163 

(7701032472) 




oder / of 
28/35-170 (I 


D226-6 


926.6 


6 


105 


32 


28/31-170 

(7701200914) 

28/31-168 

(7701032473) 


28/32-170 (C 


28/33-170 (C 

(7701009578) 


926.26 


6 


105 


35 


28/31-171 (I 

(7701023376) 


28/32-171 (C) 


28/33-171 (( 

(7701028291) 


28/31-163 

(7701032472) 


TD226-4 
TD228-6 


926.24 


4 


105 


35 


28/31-169 

(7701032470) 


28/32-169 (D) 


28/33-169 (I 

(7701032468) 


28/34-169 

(7701032469) 
98230 «=> 


28/31-29 

(6005000494) 


28/34-49 (( 

(7701201835) 
■=> 98229 


928.26 


6 


105 


35 


28/31-169 

(7701032470) 


28/32-169 (D) 


28/33-169 (I 

(7701032468) 


28/34-169 

(7701032469) 
91451 ■=> 


28/31-29 

(6005000494) 


28/34-49 (( 

(7701201835) 
■=> 91450 



(A) Buchse (Halbfertig) / Bus half-afgewerkt Buchse (Fertig) / Afgewerkte cilind. 4 Ringe / Zuigerveren 3 Ringe / Zuigerveren 
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KOLBEN, BUCHSEN UND RINGE 
ZUIGERS, ZUIGERVEREN& CILINDERBUSSEN 



MWM Motoren - Wassergekiihlt - Nasse Laufbuchse / MWM Motor en - watergekoeld - natte bussen 





1 \ 


m^^^^ ^ 



5 





1 


2 


3 


4 


5 


Motor 
Motor 


Typ 

Type 


Zyl. 
Cil. 


Bohrung 
Boring 


Welle 
Asd.0 


Satz 
Kit set 


Kolben & Ringe 
Zuiger & zuigerveren 


Kolben & Bolzen 
Zuiger & zuigerp. 


Satz Kolbenringe 
Zuigerverenset 


Buchse 
Cilinderbussen 


D227-4 


927.4 


4 


100 


32 


28/31-166 

(7701200917) 


28/32-165 


28/33-165 

(7701009578) 






927.24 


4 


100 


35 


28/31-167 

(7701023377) 


28/32-172 


28/33-172 
(7701028291) 


28/34-165 (A) 28/35-172 (C) 
(7701 901 RW r77mm7Qzm 


D227-6 


927.6 


6 


100 


32 


28/31-166 

(7701200917) 


28/32-165 


28/33-165 

(7701009578) 






927.26 


6 


100 


35 


28/31-167 

(7701023377) 


28/32-172 


28/33-172 (A) 
(7701028291) 


D226-B6 




6 


105 


35 


28/31-30 

(6005010053) 
<=> 50374 


28/32-158 


28/33-158 

(6005010610) 


28/34-49 (E ) 
(6005010305) 


28/35-75 
(6005005057) 


28/31-31 

(6005011046) 
50375 <=> 


28/35-76 
(6005010636) 


28/35-75 (C) 
(6005005057) 


TD226-B6 




6 


105 


35 


28/31-32 

(6005007128) 
«=> 91232 


28/32-160 


28/33-160 

(6005010609) 


28/31-33 

(6005011047) 
91233 ^ 


28/35-76 (C) 
(6005010636) 



(A) 4 Ringe / Zuigerveren 

(B) 3 Ringe / Zuigerveren 

Buchsen ohne Dichtungen / Cil. bussen zonder busdichtingen 

Buchsen mit Dichtungen / Cil bussen met busdichtingen 

4 Ringe; benutzele, 2e und 4e far 3 ringe / 4 Zuigerveren; gebruik le, 2e en 4e zuigerveer bij motage van 3 veren 
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RLT-15 



bep»tractof ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



KOLBEN 
ZUIGERS 










\ 4 


1 \ 


; 


B 


v ^ ^.'^ 


„ y 




A 






\ 


r 


■\ t 


D 




[ 


\ r- 






^ 


J \ 


" 







A: 



B 



D 



Kompressionshohe (mm) 
Compressiehoogte (mm) 
Brennkammerntiefe (mm) 
Diepte verbrandingskamer (mm) 
Gesamthohe (mm) 
Totale hoogte (mm) 

Durchmesser und lange Kolbenbozen (mm) 
Diameter en lengte v/d pistonpen (mm) 



Bestell-Nr. 
BestelNr. 


OEM 

OEM 


Bohrung 
Boring 


Anzahl der Ringe 
Aantal zuigerveren 


Al-fin 
Al-fin 


A 

(mm) 


B 

(mm) 


D 

(mm) 


E 

(mm) 


28/33-164 


7701008354 


95mm 


4 


Ja 

Ja 


59,8 


17,5 


112,8 


32/82 


28/33-165 


7701022282 


100mm 


4 


59,8 


18,9 


112,8 


32/82 


28/33-172 


7701030041 


100mm 


4 


60,4 


19,1 


113.4 


35/82 


28/33-170 


7701009578 


105mm 


4 


59,8 


19,8 


112,8 


32/82 


28/33-171 


7701028291 


105mm 


4 


60,4 


20,25 


113.4 


35/82 


28/33-169 


7701032468 


105mm 


3 


60,4 


20,4 


102.4 


35/82 


28/33-158 


6005010610 


105mm 


3 


66,4 


22,3 


102.4 


35/82 


28/33-160 


6005010609 


105mm 


3 


66,4 


21,7 


102.4 


35/88 



ZYLINDER & BUCHSEN 
CILINDERBUSSEN 






A : Bohrung (mm) 

Boring (mm) 
B : Aussendurchmesser (mm) 

Buitendiameter (mm) 
C : Gesamthohe (mm) 

Totale hoogte (mm) 
D : Durchmesser Kragen (mm) 

Diameter v/d kraag (mm) 
E : Kragenhohe (mm) 

Kraaghoogt (mm) 



Bestell-Nr. 
Bestel Nr. 


OEM 
OEM 


Typ 

Type 


A 

(mm) 


B 

(mm) 


C 

(mm) 


D 
(mm) 


E 
(mm) 


28/35-164 




1 


95 


106 


212 


101 


131+5,1 


28/35-165 




1 


100 


111 


212 


106 


131 


28/35-170 


7701009594 


2 


105 


108 


214 


111,8 


6 


28/35-172 


7701017948 


3 


100 


112,95 


212 


119 


8 + 0,5 


28/35-75 


6005005057 


3 


105 


115 


213 


123 


8 + 1 


28/35-76 


6005010636 


3 


105 


115 


213 


123 


8 + 1 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung. 
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bepCO tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



SATZ KOLBENRINGE 
ZUIGERVERENSETS 



Bestell-Nr. 
Bestel Nr. 



Bohrung 
Boring 



28/34-164 

(7701201591) 



95mm 



E 




*fc 






CK 



3.00 



P3 



3.00 



Nl 



3.00 



CBEH 



5.00 



28/34-165 100mm 

(7701201833) 



28/34-49 

(7701201835) 



105mm 



« Ha 



CK3 



3.00 P3 



2.00 Nl 



2.00 CBEH 



4.00 




V////A \ <zzzz*=^ 

W/A { ^^S 



CK1 



3.00 P3 



2.00 Nl 



2.00 CBEH 



4.00 



28/34-169 

(7701032469) 



105mm 




^ 



CK1 



3.00 



P3 



2.00 



CBEH 



4.00 



JL 



J. 



CK : Kolbenring, verchromt / Zuigerveer, trapezium, verchroomd 

CK1 : Kolbenring, trapezformig, verchromt / Trapezium tweezijdig verchroomd 

CK3 : Kolbenring, trapezformig, verchromt, mit abgesetzter TOP-Kante / Trapezium tweezijdig verchroomd met aanscuining 

binnenzijde boven 

P3 : Kolbenring, mit abgesetzter Top-Kante / Rechthoekige veer met aangeschuinde binnen-bovenzijde 

Nl : Nasenring / Met uitsparing 

CBEH : Olabstreifring, verchromt, mit Spannfeder / Olieschraapring, verchroomd en met spanveer 

KOMPLETTER MOTORREPARATURSATZ 
KOMPLETE MOTORREVISIESETS 



MWM Motoren / MWM Motoren 



Kolben, Buchsen, Ringe 

Kopfdichsatz 

Olwannendichtung 

Dichtungsmasse 

Kitsets 

Kopsets 

Caterpakking 

Forma-gasket 




Motor 
Motor 


Typ 

Type 


Zyl. 
Cil 


Bohrung 
Boring 


Bolzen 
Pistonpendiam. 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


D226-3 


926.23 


3 


105 


35 


28/30-171 


D226-4 


926.24 


4 


105 


35 


28/30-172 


D226-6 


926.26 


6 


105 


35 


28/30-173 


D227-4 


927.24 


4 


100 


35 


28/30-174 


D227-6 


927.26 


6 


100 


35 


28/30-175 


D325-3 


905.3 


3 


95 


32 


28/30-176 


D226 B6(^>50374) 




6 


105 


35 


28/30-177 


TD226 B6(^>91232) 




6 


105 


35 


28/30-178 
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RLT-17 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



EINZELTEILE FUR ZYLINDERKOPF 
CILINDERKOPONDERDELEN 



MWM Motoren / MWM Motoren 




ft 



\—r~\ \—r~\ 





1 


2 


3 


4 


Motor 


Einlassventil 


Auslassventil 


Feder 


Keile 


Motor 


Inlaatklep 


Uitlaatklep 


Klepveer 


Klepspieen 


D325 


28/42-45 

(0123028200) 


28/43-45 

(0123028300) 








A=38mm 


A=35mm 


28/45-45 

(0122997000) 




D226, D227, D327 


28/42-46 


28/43-46 




(7701006369) 


(7701006368) 








A=41mm 


A=38mm 




28/46-45 


D226B6 


28/42-43 


28/43-43 






(6005009608) 


(6005009610) 




(0122997200) 




A=47mm 


A=43mm 








45° 


45° 






TD226B6 


28/42-44 


28/43-44 






(6005003724) 


(6005003725) 








A=47mm 


A=43mm 








30° 


30° 







VENTILDECKEL / KLEPDEKSEL 

D226, D227, TD226, TD228, D325, D327 



28/6306-1 

(0123028400) 
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DICHTRINGE FUR LANFBUCHSE 
CILINDERBUSDICHTINGEN 



MWM Motoren - Luftgekiihlt / MWM Motoren - Luchtgekoeld 



Motor 
Motor 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


OEM 

OEM 


Abmessung 
Afmeting 


D327 


28/51-9 


7701016802 


111,5x119x0,1mm 


28/51-10 


7701016803 


11 1,5x1 19x0,2mm 




DICHTSATZE FUR BUCHSEN 
BUSDICHTINGEN 



MWM Motoren - Wassergekiihlt / MWM Motoren - Watergekoeld 



Motor Bestell-Nr. 
Motor Bestel-Nr, 


Abb. 
Afb. 


OEM 

OEM 


Abmessung 
Afmeting 


D227 


28/37-7 
( IStck. 
1 stuk) 


1 


7701017949 


112x4mm 
(2 pro Buchse 
2 voor buchse) 


D226 B6 28/37-6 
TD226B6 

Kit voor 4) 


2 


2x6005003706 116x4mm 
2x6005003707 114x1, 5mm 




OLWANNENDECKEL 
CARTERPLUG 



Motoren D226, D227, TD226, TD228 Motoren 



28/85-11 

(0122904100 + 

0122904200, 

6005001542) 
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bep»tractof ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



DICHTSATZE FUR MOTOR 
PAKKINGSETS MOTOR 



MWM Motoren - Luftgekiihlt / MWM Motoren - Luchtgekoeld 







1 


2 


3 


4 


5 


Motor 
Motor 


Kopfdichtsatz 

Koptset 


Dichtsatz (Unten) 
Carterset 


Kopfdichtung 
Koppakking 


Ventildeckeldichtung 
Klepdekselpakking 


Olwannendichtung 
Carterpakking 


AKD112Z 
AKD112D 


28/71-160 

(7701456095) 










D325 


28/71-161 (A-C) 
(7701456000) 






28/74-161 (A) 

(7701031447, 
0123028500) 


3cyl. 
28/75-160 

(6005010342, 
7701002123) 

28/75-161 

(6005009904, 
0122995500) 

6cyl. 
28/75-162 

(6005010343, 
600500957, 
7701011205) 


D327 


28/71-162 (A-C) 
(7701456476) 







Fur 1 Zylinder / Voor 1 cilinder 

Mit Dichtungen fur Buchse / Met cilinderbusdichting 
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DICHTSATZE FUR MOTOR 
PAKKINGSETS MOTOR 



MWM Motoren - Wassergekiihlt / MWM Motor en - Watergekoeld 






1 


2 


3 


4 


5 


Motor 
Motor 


Kopfdichtsatz 
Koptset 


Dichtsatz (Unten) 
Carterset 


Kopfdichtung 
Koppakking 


Ventildeckeldichtung 
Klepdekselpakking 


Olwaimendichtung 
Carterpakking 


D226(226.*) 

D226 (226.2*) 
TD226 (TD226.2*) 
TD228(TD228.2*) 


28/71-163 

(7701455339) 




u 

6.226.0 


t 

Dike 
0,65mm 

854.008.4 


28/74-161 

(7701031447, 
0123028500) 


3 zyl. /Cil 
28/75-160 

(6005010342, 
7701002123) 

4 zyl /Cil 
28/75-161 

(6005009904, 
0122995500) 

6 zyl. / Cil 
28/75-162 

(6005010343, 
6005009571, 
7701011205) 


28/71-164 (A) 

(7701456756, 
7701456240) 






6.226.0 


t. 

Dike 

1,4mm 

854.004.4 


D227(227-*) 
D227 (227-2*) 


28/71-165 (A-B) 

(7701456091) 










6.227.0C 


t. 

Dike 

0.65mm 

)854.005.4 


28/71-166 (A-B) 

(7701456241) 







t. 

Dike 

1,4mm 


6.227.0 


854.104.4 


D226B6 
TD226B6 


28/71-80 (A-B) 

(7701456699) 


28/72-13 


28/ 
(6005 

770a 




73-76 
010101, 
344521) 
t. 

Dike 
1,4mm 


28/74-46 

(6005010344, 
6005003699) 


28/75-162 

(6005010343, 
6005009571, 
7701011205) 







(A) Fiir 1 Zylinder / Voor 1 cilinder 

Ohne Dichtungen fiir Buchse / Zonder cilinderbusdichting 
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bep»tractof ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



KRUMMER 
UITLAATBOCHTEN 



MWM Motoren / MWM Motor en 





o 



Schleppertyp 
Trekkertype 


Abb. 
Afb. 


Kriimmer / Uitlaatbocht 


Dichtung / Pakking 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


OEM 
OEM 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


OEM 
OEM 


301, 351, 361, 421, 461, 462 651, 652, 681, 751, 
781, 782, 58-12, 58-14, 65-12, 65-14, 68-12, 
68-14, 75-12, 75-14, 80-12, 80-14, 85-12, 85-14 


1 


28/164-33 


7700006422 
7700614780 


28/167-25 


0606702100 


891, 951, 981, 1151, 1181, 106-14, 110-14, 
110-54, 113-12, 113-14, 120-14, 120-54 
133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 155-54, 
160-94, 175-74, 180-94 


2 






28/167-26 


7701012296 


851, 95-12TX, 95-14TX, 103-12, 103-14 


3 






28/167-27 


7701018251 


75-32, 75-34, 85-32, 85-34, 90-32, 
90-34, 103-52, 103-54, 106-54, 
Ceres 85, 95 


4 






28/167-28 7701018241 



KRUMMER 
UITLAATSPRUITSTUKKEN 




KRUMMERDICHTUNG 
PARKING VAN UITLAATSPRUITSTUK 



28/66-20 

(6005008459, 

6005000372, 

7701018240) 




Motor 
Motor 


Zyl. 
Cil. 


Abb. 
Afb. 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


OEM 

OEM 


AKD112Z 


2 


1 


28/65-18 


0854294600 


3 


2 


28/65-20 


0854294800 


D226-3 
R89, R489 

D325-3 
R51,R56, R456, 
R86, R486 


3 


3 


28/65-19 


7701011738 
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RENAULT D.M.A. 
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SCHALLDAMPFER 
UITLAATDEMPERS 











G 


c 




F 








E 



1 








1 


r|H 


1 


1 


(^IMIWIW 


1 


1 


^^^^^^» -' 


1 



a 



£ 



V 



Schleppertyp 
Trekkertype 


Abb. 
Afb. 


Schalldampfer 
Uitlaatdemper 


Anmerkung 
Opmerking 


A 


B 


C 


D 


E 


F 


G 


H 


OEM 
OEM 


Spannring 
Uitlaatklem 


Regenkappe 
Raincap 

70/2930-51 


3 & 4 zylinder 
3 & 4 cilinders 
(MWM) 


1 


28/165-130 


Nicht - emailiert 
Met geemailleerd 


50 


53 


110 


47 


50 


500 


510 


49 


7700519115, 
7700641942 


70/2935-54 


28/165-131 


Emailiert 
Geemailleerd 


6 zylinder 
6 cilinders 
(MWM) 


2 


28/165-132 


Nicht - emailiert 
Met geemailleerd 


54 


57 


110 


48 


115 


480 


460 


51 


7700519116, 
7700667934 


70/2935-58 


28/165-133 


Emailiert 
Geemailleerd 


68-12, 68-14, 
75-12,75-14, 
80-12, 80-14, 
95-12,95-14 


3 


28/165-139 




45 




160 

X 

90 




60 


630 


85 


48 


7700003367 






103-12, 103-14 


4 


28/165-136 




50 






165 


630 


75 


50 


7704001083 






110-14, 113-14, 
133-14, 110-54, 
120-54, 133-54 


5 


28/165-137 




70 




235 

X 

165 




90 


930 


100 


70 


7700013313 






145-14, 145-54 
155-54, 175-74 


6 


28/165-138 




40 






230 


930 


70 


70 


7700013196 






Ceres 75, 85, 
320, 330 
Cergos 330 
(DPSG) 


7 


28/165-134 




















7700036561 
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RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 




EINSPRITZDUSEN 
VERSTUIVERS 




Motor 
Motor 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


N° Einspritzduse 
Nozzle N°Verstuiver 


Typ 

Type 


OEM 

OEM 


AKD112,AKD311Z 


MWM 


28/117-121 


DNOSD126, 0434250002 


Bosch 


0122913200 


A3- 152 


Perkins 


28/117-122 


BDL110S6267 


CAV 


0123106600 


Super 4, Super 5, 385 


Alfa 


28/117-123 


DNOSD2 1,0434250001 


Bosch 


0851244200 


R55, R57 


Alfa 


28/117-124 


DLL18S353, 0433270102 


Bosch 


7701002477 


D225, D226, D227, 
D325, D327 


MWM 


28/117-125 


DLL150S393, 0433270114 


Bosch 


0855787700 


28/117-126 


BDLL150S6501 


CAV 


0855971300 


D226, D227 


MWM 


28/117-102 


BDLL150S6741 


CAV 


7700645797 


D226B 


MWM 


28/117-127 


DLLA151S972, 0433271790 


Bosch 


6005007660 


28/117-128 


DLLB150S821, 0433271846 


Bosch 




TD226, TD228 


MWM 


28/117-129 


BDLL150S6676 


CAV 


7700610850, 7700613554, 
7700645642 



DUESE / VERSTUIVER 

Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640, 
Ceres 65, 75, 85, 95, Cergos 330, 340, 350, 
Ergos 85, 95, 105, Temis 550 
Motor DPSG Motor 



28/117-63 

(6005012122) 




VORGLUHANLAGE 
TANKJE VOORVERWARMING 



28/61-2 




(7700510256) 



GLUHSTART 
GLOEIBOUGIES 




2 




Montage 
Opbouw 


Abb. 
Afb. 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


Typ 

Type 


OEM 

OEM 


Gewinde 

Draad 


AKD 


1 


28/60-19 


129MJ, 605794100007 




M14xl,25 


Bosch 


2 


28/60-20 


138G, 605794100009 


7700036322, 7700002865 


7/8-14 UNF 


CAV 


3 


28/60-21 


154GS 


7701028842 


7/8-14 UNF 
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RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



KRAFTSTOFFORDERPUMPEN 
OPVOERPOMPEN 



MWM Motoren / MWM Motor en 




4 




Motor 
Motor 


Abb. 
Afb. 


Pump 
Pomp 


OEM 

OEM 


Anmerkung Reparatursatz 

Opmerking Revisieset 


D325 


1 


28/100-65 


605201900004 


Befestig. 3 
Bevestig. 3 




D226, D227,D327, 
TD226, TD228 


2 


28/100-66 


6005003707,6005007513 

6005022834,7701018181, 

7701023188 


Befestig. 2 
Bevestig. 2 


28/101-42 

(6005003408) 


Ceres 65, 75, 85, 95, 
Ceres 310, 320, 330, 340 
Ergos 85, 95, 105 
Cergos 330, 340, 350 


3 


28/100-64 


6005013076 






Handforderpumpe / Handopvoerpomp 


D226, D227, D325, D327 


4 


28/100-74 

M23xl00D 


0855671700 


Montage auf 

Filterkopf 

Montage op 

fllterhuis 
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RLT-25 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



WASSERPUMPEN & REPARATURSATZE 
WATERPOMPEN & REVESIESETS 







Schleppertyp 
Trekkertype 


Abb. 
Afb. 


OEM 
OEM 


Wasserpumpe 
Waterpomp 


Reparatursatz 
Revisieset 


MWM D226, D227 


1 


7701022333, 
7701200140 


28/130-95 


28/131-96 


28/130-95E 


28/131-95 


MWM D226 (C) 


2 


7700019362 


28/130-54 (I 




Perkins D30,N71 


3 


0122663600 


28/130-102 (J 


O 


4 


0122663500 


28/130-99 (/ 


5 




28/130-85 


e 


Super7,N81 (' 

Perkins 3 A. 1 52, AD3. 152 


6 


0123100200 


28/130-205 




Super7,N81 (7509550 O) 
Perkin 3A.152, AD3.152 


7 


0123166400 


28/130-103 (/ 




385, Master 2 (Alfa) 


8 


0987045200 


28/130-96 (/ 




Super 5, 5D (Alfa) 


9 


0987045400 


28/130-97 




601 (Perkins) 


10 




28/130-4 (I 


28/131-4 


70-12, 70-14, 70-32, 70-34, 80-12, 80-14, 
80-32, 80-34, Ceres 75 Perkins) 


11 


6006000154 
6005005033 


28/130-8 


28/131-8 


Ceres 65, 70, 75, 85, 95, 310, 320, 330, 340 
Ergos 85, 95, 105, Cergos 330, 340, 350 


12 


6005014811 
6005013394 


28/130-207 (I 





(A) Mit Riemenscheibe / Metpoelie 
Ohne Riemenscheibe / Zonder poelie 
Mit Klimaanlage / Met air conditioning 
3) Dichtungen / Dichtingring 37mm 
Dichtungen / Dichtingring 35mm 



Riemenscheibennute / Poeliegleuf 20mm 
Riemenscheibennute / Poeliegleuf 1 0mm 
Riemenscheibennute I Poeliegleuf 13 mm 
Lochabstand / Steek 5 lxl 00mm 
Preiswerte Version / Economische versie 
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THERMOSTATE 
THERMOSTATEN 



MWM Motoren / MWMMotoren 



Motor 
Motor 


Abb. 
4fb. 


Bestell-Nr. OEM 
Bestel-Nr. OEM 


Ohne Klimaanlage 
Zonder airco 


1 


28/143-38 6005004616 
6005000004 


Mit Klimaanlage 
Met airco 


2 


28/143-39 


7700024756 



^IJ^ 



Ohne Klimaanlage / Zonder airco 
Deckel / Plug 



28/141-31 

(7701016843, 6005003402, 
7701006382,7704001018) 







LUEFTERRAD 
VENTILATOR-BLADEN 




Motor 
Motor 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr, 


OEM 
OEM 


D226, D227 
4 zyl. / cil 


28/145-10 

(0 440mm) 


7701020786 


D226, D227 
6 zyl. / cil. 


28/145-11 

(0 460mm) 


7701020787 
7701018312 



KEILRIEMEN FUR LUFTER 
V-SNAREN 



Abmessung 
A f meting 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


OEM 

OEM 


10x1175 


71/144-1175-0 


7701010887 


10x1200 


71/144-1200.0 


7701029703 


10x1215 


71/144-1215.0 


7701029702 


10x1250 


71/144-1250.0 


7701029704 


10x1275 


71/144-1275.0 


7701029709 


10x1350 


71/144-1350.0 


7701029707 


10x1375 


71/144-1375.0 


7700008698 


10x1400 


71/144-1400.0 


7701029710 


10x1450 


71/144-1450.0 


7701029711 




Fur weitere Abmessungen siehe Katalog Teil - Voor andere maten, zie kompleet progamma v-snaren deel 1 
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RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



KUHLERSCHLAUCHE 
RADIATORSLANGEN 



MWM Motoren / MWM Motor en 






\_j 



a 







Position / Positie 


I 


II 


Schleppertyp 
Trekkertype 


Oben Abb. 
Slang bovenaan Afb. 


Unten Abb. 
Slang onderaan Afb, 


551 24978), 556 (- 


28/153-225 
(7700526238) 


1 






551 (24979 «=>), 556 (20045 «=>) 


28/153-103 

(7700628525) 


2 


651, 652, 656, 681, 751, 781, 782, 851 


28/153-225 
(7700526238) 


1 


891,951,981(0 80994), 
951-4,981-4(0 81438) 


28/153-224 

(7700570390) 


3 


28/154-108 

(7700579789) 


4 


891, 951, 981 (809 >5 ■=>), 951-4, 981-4 81439 ■=>), 
1151, 1181 


28/154-106 

(7700610515) 


5 


58-12LS, 58-14LS, 65-12LS, 65-14LS 


28/153-225 
(7700526238) 


1 






58-32, 58-34, 65-32, 65-34 


28/153-100 

(7700016434) 


6 


28/154-100 

(7700026269) 


7 


61-12RA, RS, 61-14RA, RS 


28/153-104 

(7700004520) 


8 


28/154-97 

(7700004521) 


9 


68-12, 68-14 


28/153-100 

(7700016434) 


6 


28/154-103 

(7700007539) 


10 


75-12LS, 85-12LS, 85-14LS 


28/153-225 

(7700526238) 


1 






75-14LS 


28/154-103 

(7700007539) 


10 


75-12RA, RS, TS, 75-14RA, RS, TS 


28/153-100 

(7700016434) 


6 


75-32, 75-34, 85-32, 85-34 


28/154-100 

(7700026269) 


7 


77-12, 77-14, 80-12, 80-14, 
85-12TS,TX, 85-14 TS, TX 


28/154-103 

(7700007539) 


10 
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KUHLERSCHLAUCHE 
RADIATORSLANGEN 



MWM Motoren / MWM Motor en 




11 






15 



16 






Position / Positie 


III IV 


V 


Schleppertyp 
Trekkertype 


By Pass-schlauch 
By-pass slang 


Abb. Unt. von Wasserpumpe 
Afb. Onderzijde bij waterp. 


Abb. 
Afb. 


Unten vom Kuhler 
Onder bij radiateur 


Abb. 
Afb. 


89, 92, 96, 489, 496 


28/141-25 

(7701023123) 


11 










551,556, 

651 ;«=> 20339), 651-4 (O 20047), 

652 ^ 20002) 


28/142-14 

(7700517901) 


13 


28/154-109 

(7700526239) 


14 


651 20340 «=>), 651-4(20048 0), 

652 (20003 O), 
681,751,781 


28/154-101 

(7700580100) 


15 


782,782-4,851 


28/141-25 (A) 

(7701023123) 

28/141-20 (B) 

(7701023180) 


11 
12 


891,951,981, 1151, 1181, 1451-4 


28/141-20 

(7701023180) 


12 










58-12LS, 58-14LS, 65-12LS, 65-14LS 


28/141-25 

(7701023123) 


11 


28/142-14 

(7700517901) 


13 


28/154-109 

(7700526239) 


14 


58-32, 58-34, 61-12RA, RS, 61-14RA, RS 
65-32, 65-34 










68-12, 68-14 


28/142-14 

(7700517901) 


13 


28/154-98 

(7700006752) 


16 


75-12LS, 75-14LS, 85-12LS, 85-14LS 


28/141-25 (A) 

(7701023123) 

28/141-20 (B) 

(7701023180) 


11 
12 


28/142-14 

(7700517901) 


13 


28/154-101 

(7700580100) 


15 


75-12RA, RS, TS (^ 70103), 
75-14RA, RS, TS > 70195) 


28/154-102 

(7700699778) 


17 


75-12RA, RS, TS (70104 =>), 
75-14RA, RS, TS (70196 «=>) 


28/154-98 

(7700006752) 


16 


75-32, 75-34 










80-12 13), 80-14 


28/142-14 

(7700517901) 


13 


28/154-102 

(7700699778) 


17 


80-12(7 *), 80-14 ( 
85-12TS, TX, 85-14 TS, TX 


28/154-98 

(7700006752) 


16 



Ohne Klimaanlage / Zonder air conditioning 
Mit Klimaanlage / Met air conditioning 
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bep»tractof ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



KUHLERSCHLAUCHE 
RADIATORSLANGEN 



MWM Motoren / MWM Motor en 




Position / Positie 


I 


II 


Schleppertyp 
Trekkertype 


Oben Abb. 
Slang bovenaan Afb. 


Unten Abb. 
Slang onderaan Afb. 


90-32, 90-34 


28/153-100 

(7700016434) 


6 


28/154-100 

(7700026269) 


7 


95-12,95-14, 103-12, 103-14 


28/154-103 (A) 

(7700007539) 

28/154-104 

(7700689944) 


10 
21 


103-52, 103-54 


28/154-100 

(7700026269) 


7 


106-14 


28/154-103 (A) 

(7700007539) 

28/154-104 (B) 

(7700689944) 


10 
21 


106-54 


28/153-106 

(7700026679) 


18 


28/154-107 

(7700026668) 


22 


110-14, 110-54, 113-12, 113-14, 120-14, 120-54, 
133-14, 133-54, 145-14, 145-54 


28/153-102 

(7700687796) 


19 


28/154-96 

(7700002295) 


23 


155-54, 160-94, 175-74, 180-94 


28/153-108 

(7700017256) 


20 


Ceres 65, 70, 85, 95 


28/153-100 

(7700016434) 


6 


28/154-100 

(7700026269) 


7 



Ohne Klimaanlage / Zonder air conditioning 
Mit Klimaanlage / Met air conditioning 
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KUHLERSCHLAUCHE 
RADIATORSLANGEN 



MWM Motoren / MWM Motoren 





16 







26 




27 




Position / Positie 


III 


IV 


V 


Schleppertyp 
Trekkertype 


By Pass-schlauch Abb. 
By-pass slang Afb. 


Unt. von Wasserpumpe Abb. 
Onderzijde bij waterp. Afb. 


Unten vom Kuhler Abb. 
Onder bij radiateur Afb. 


90-32, 90-34 


28/141-25 (A) 

(7701023123) 

28/141-20 (B) 

(7701023180) 


11 
12 










95-12 0= 5), 95-14 


28/142-14 

(7700517901) 


13 


28/154-102 

(7700699778) 


17 


95-12 (5 *), 95-14 (5 


28/154-98 

(7700006752) 


16 


103-12 »6), 103-14 


28/154-102 

(7700699778) 


17 


103-12 (5 *), 103-14 (5 


28/154-98 

(7700006752) 


16 


103-52, 103-54 










106-14 


28/141-26 

(6005000357) 


24 


28/142-14 

(7700517901) 


13 


28/154-98 

(7700006752) 


16 


106-54 










110-14, 110-54, 113-12, 113-14, 120-14, 
120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 145-54 










155-54, 160-94, 180-94 


28/141-27 

(6005003756) 


25 


28/142-15 

(7700020056) 


27 


28/154-110 

(7700020055) 


26 


175-74 










Ceres 65, 70, 85, 95 


28/141-25 

(7701023123) 


11 











Ohne Klimaanlage / Zonder air conditioning 
Mit Klimaanlage / Met air conditioning 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung 

Ed.l (08/02) 



8i 



'THE RELIABLE SERVICE' 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen 

RLT-31 



bep»tractof ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



KUHLERSCHLAUCHE 
RADIATORSLANGEN 



MWM Motoren / MWM Motor en 



Position / Positie 


VI 


Schleppertyp 
Trekkertype 


Motor zum Thermostat 
Van motor naar thermostaat 


Abb. 
Afb. 


89, 92, 96, 489, 496 


28/141-23 

(7701006383) 


28 


155-54, 160-94, 175-74, 180-94 


28/141-24 

(6005003755) 


29 


58-32, 58-34, 65-32, 65-34, 
75-32, 75-34, 85-32, 85-34, 
90-32, 90-34, 103-52, 103-54, 106-54, 
Ceres 65, 70, 75, 85, 95 


28/141-29 

(7701017332) 


30 




Schlauche auf Zylind./ Slang op cilind 


28/141-30 

(6005019308, 
7701006366) 


31 


Motor D226, D227 Motor 




Perkins Motoren / Perkins Motoren 





Position / Positie 


I 


II 


Schleppertyp 
Trekkertype 


Oben 
Slang bovenaan 


Abb. 
Afb. 


Unten 

Slang onderaan 


Abb. 
Afb. 


70-12SP, 70-14SP, 80-12SP, 80-14SP 


28/153-99 

(7700009424) 


32 


28/154-99 

(7700009426) 


34 


70-32, 70-34, 80-32, 80-34, Ceres 75 


28/153-105 

(7700016653) 


33 


28/154-105 

(7700016659) 


35 



i^fttNfi k i P ^x 


■ ^ - " 


i^4b 


^L 0/^^- 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung. 

RLT-32 - 



O-^m "THE RELIABLE SERVICE" ^/-\ 
o o \J 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen. 

Ed.l (08/02) 



bepCO tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



FILTER 
FILTERS 




1 



Schleppertyp 
Trekkertype 



Luftfilter / Luchtfllter 



Aus. / Buit. 



D22, NEV72 



Super 3, Super 3D 



Super 4, Super 5 



Super 4D, Super 5D 



Super 5D 



Inn. / Binn.. 



Olfilter 
Olie 



Kraftstoff-Filter Hydraulikfilter 
Brandstof Hydrauliek 



60/111-36 

(0854975700) 



60/111-28 

(0854804700) 



60/111-2 

(7701200250) 



60/96-25 

(0854838600) 



60/111-36 

(0854975700) 



60/111-3 

(6005000894) 
(Era./ Verv. CAV 296) 



Super 6, Super 6D 



60/111-32 

(0854806000) 

oder / of 

60/111-36 

(0854975700) 

oder / of 

60/111-28 

(0854804700) 



Super 7, Super 7D 



Master 1, Master 1 TP, Master 1 4x4 
Motor MWM Motor 



Master 2, Master 2 4x4, R385 
Motor ALFA Motor 



60/96-1 

(0122672800) 



60/96-22 

(0122998800) 



60/96-25 

(0854838600) 



60/111-3 

(6005000894) 
(Ers./ Verv. CAV 296) 



60/111-2 

(7701200250) 



R50, R51, R56, R60, R70, R80, 
R82, R86, R456, R460, R486 



R50S 



60/96-20 

(7701002178) 

Einsatz 

Inzet 

oder / of 

60/97-39 

(7701029279) 
Aufschr. / Geschr. 



60/111-3 

(6005000894) 
(Ers./ Verv. CAV 296) 



60/97-4 

(7701029278) 



60/655-7 

(7701015558) 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung 

Ed.l (08/02) 



\J o 



•THE RELIABLE SERVICE' 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen 

RLT-33 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



FILTER 
FILTERS 






1 


2 


3 


4 


Schleppertyp 
Trekkertype 


Luftfilter / Luchtfilter 


Olfilter 
Olie 


Kraftstoff-Filter 
Brandstof 


Hydraulikfilter 
Hydrauliek 


Aus. / Buit. 


Inn. / Binn.. 


R53 






60/96-20 

(7701002178) 

Einsatz 

Inzet 

oder / of 

60/97-4 

(7701029278) 
Aufschr. / Geschr. 


60/111-3 

(6005000894) 
(Ers./ Verv CAV 296) 


60/655-7 

(7701015558) 


R55 






60/96-25 

(0854838600) 


60/111-36 

(0854975700) 

oder / of 

60/111-3 

(6005000894) 
(Ers./ Verv. CAV 296) 


R57, R88 








R60S, R80S, R460S, R480S 


60/161-18 

(7701025064) 
H. : 298mm 


60/162-18 

(7701025065) 


60/97-39 

(7701029279) 


60/111-3 

(6005000894) 

(Ers./ Verv. 296) 


R90S, R490S 


60/97-2 

(7701031783) 


R89, R92, R489 






60/97-39 

(7701029279) 


R91, R94, R96, R98, R496, R498 






60/97-2 

(7701031783) 


R301,R351M 






60/97-4 

(7701029278) 


R361, R421-421M, R461, R461M, R461S, 
R462,R466S, R521S 






60/97-39 

(7701029279) 


R551, R551S, R551-4, R551-4S, R556, R556S 






60/97-4 

(7701029278) 


R651, R651S, R651-4, R651-4S, R652, R656, 
R656S, R681, R681S, R681-4, R681-4S, R751, 
R751S, R751-4, R751-4S, R752, R752-4, R781, 
R781S,R781-4,R781-4S 


60/161-35 

(7701019017) 


60/162-20 

(7701019018) 


60/97-2 

(7701031783) 


R782, R782-4, R851, R851-4, R851S, R851-4S 


60/655-7 

(7701015558) 
69mm 

oder / of 

60/655-6 

(6005003244) 
54mm 


R891, R891S, R891-4, R891-4S, R951, 
R951-4, R952, R981, R981S, R981-4, 
R981-4S, R1151-4, R1181-4, R1181-4S 






60/97-2 

(7701031783) 


60/655-7 

(7701015558) 


R1451-4 


60/161-31 

(5000241796) 


60/162-31 

(5000802477) 


60/111-56 

(6005000383) 




Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung. / v i| 




i i — \ 


De onderdeelnumr 
Het betreft niet 


ners zijn ter indicatie. 
originele onderdelen. 


"THE RELL 


ABLE SERV 


ICE" BAN 



RLT-34 



Ed.l (08/02) 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



FILTER 
FILTERS 






1 


2 


3 


4 


Schleppertyp 
Trekkertype 


Luftfilter / Luchtfilter 


Olfilter 
Olie 


Kraftstoff-Filter 
Brandstof 


Hydraulikfilter 
Hydrauliek 


Aus. / Buit. 


Inn. / Binn.. 


321-4,451-4,571-4 








60/111-56 

(6005000383) 

oder / of 

60/111-3 

(6005000894) 
(Ers./ Verv. CAV 296) 




481-4, 581-4 








60/111-56 

(6005000383) 




501-4, 601-4 






60/97-1 

(7701028406) 


60/111-3 

(6005000894) 
(Ers./ Verv. CAV 296) 




701-4 






60/97-2 

(7701031783) 




32-50EV-SV-V, 32-60F-V, 34-60V, 


60/161-18 

(7701025064) 


60/162-18 

(7701025065) 


60/97-39 

(7701029279) 


60/111-3 

(6005000894) 

(Ers./ Verv. CAV 296) 


60/655-7 

(7701015558) 


42-70V, 44-70F 


60/97-2 

(7701031783) 


50-12V/F, 55-12V/F, 55-14V/F 


60/161-157 

(6000145450) 


60/162-157 

(6000145449) 


60/97-37 
(6001000735) 


60/111-56 

(6005000383) 

60/111-3 

(6005000894) 
(Ers./ Verv. CAV 296) 

oder / of 

60/111-4 

(6005000895) 

(Ers./ Verv. CAV 796) 


60/655-7 

(7701015558) 

oder / of 

60/655-6 

(6005003244) 


58-12LS, 58-14LS 






60/97-2 

(7701031783) 


58-32, 58-34, 65-32, 65-34 


60/161-81 

(7701028479) 


60/162-81 

(6005002529) 


60/97-39 

(7701029279) 


61-12RA/RS, 61-14RA/RS 


60/161-35 

(7701019017) 


60/162-20 

(7701019018) 


60/97-2 

(7701031783) 


65-12LS, 65-14LS 






68-12, 68-14, 75-12, 75-12S, 75-14, 77-12, 77-14 






60/111-3 

(6005000894) 

(Ers./ Verv. CAV 296) 


70-12V/F, 70-14V/F, 80-12V/F, 80-14V/F 


60/161-158 60/162-158 

(6000145453) (6000145452) 


60/97-37 
(6001000735) 


60/111-56 

(6005000383) 


70-12SP, 70-14SP, 80-12SP, 80-14SP 
Motor Perkins Motor 


60/161-35 60/162-20 

(7701019017) (7701019018) 


60/97-2 

(7701031783) 


60/111-3 

(6005000894) 
(Ers./ Verv. CAV 296) 


60/655-7 

(7701015558) 

60/655-6 

(6005003244) 

60/655-7 

(7701015558) 


70-32, 70-34, 75-32, 75-34 


60/161-81 60/162-81 

(7701028479) (6005002529) 


80-12TX, 80-14TX 


60/161-35 60/162-20 

(7701019017) (7701019018) 


85-12LS/TS/TX, 85-14LS/TS/TX 






80-32, 80-34, 85-32, 85-34, 90-32, 90-34 


60/161-81 

(7701028479) 


60/162-81 

(6005002529) 


60/655-6 

(6005003244) 


Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung , . ± 




* / — \ 


De onderdeelnumn 
Het betreft niel 


iers zijn ter indicatie. 
originele onderdelen 


"THE RELL 


ABLE SERVI 





Ed.l (08/02) 



RLT-35 



bep»tractof ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



FILTER 
FILTERS 



Schleppertyp 
Trekkertype 



95-12,95-14, 103-12, 103-14 



103-52, 103-54, 106-54 



106-14, 110-14, 113-12, 113-14, 120-14 



110-54, 120-54, 133-54, 145-54 



133-12, 133-14, 145-14 



155-54 



175-74 



160-94, 180-94 



Luftfilter / Luchtfllter 

Aus. / Buit. Inn. / Binn. . 



60/161-81 60/162-81 

(7701028479) (6005002529) 



60/161-35 60/162-20 

(7701019017) (7701019018) 

oder / of oder / of 

60/161-80 60/162-80 

(7701027436) (7701027437) 



60/161-80 60/162-80 

(7701027436) (7701027437) 



60/161-35 60/162-20 

(7701019017) (770101901* 

oder / of oder / of 



60/161-80 

(7701027436) 



60/162-80 

(7701027437) 



60/161-80 

(7701027436) 



60/162-80 

(7701027437) 



Olfilter 
Olie 



60/97-2 

(7701031783) 



60/97-2 

(7701029280) 



Kraftstoff-Filter 
Brandstof 



60/111-3 

(6005000894) 
(Era./ Verv. CAV 296) 



Hydraulikfilter 
Hydrauliek 



60/111-12 

(6005009417) 



60/111-3 

(6005000894) 
(Era./ Verv. CAV 296) 

oder / of 

60/111-4 

(6005000895) 
(Era./ Verv. CAV 796) 



60/655-7 

(7701015558) 
69mm 

oder / of 

60/655-6 

(6005003244) 
54mm 



60/655-7 

(7701015558) 

oder / of 

60/574-7 

(7701032026) 

H. : 200mm 



60/655-6 

(6005003244) 



60/111-4 

(6005000895) 
(Era./ Verv. CAV 796) 



60/574-7 
(7701032026) 



60/655-6 

(6005003244) 



60/111-56 

(6005000383) 



60/240-67 

(6005008952) 

3x 



Ceres 65, 70 Mo 

Ceres 75 Motor Perkins Motor 



Ceres 85, 95 
Moteur MWM Motor 



60/161-35 

(7701019017) 



60/162-20 

(7701019018) 



60/97-39 

(7701029279) 



60/97-2 

(7701029280) 



Ceres 65, 75, 85, 95, 310, 320, 330, 340 
Cergos 330, 340, 350, 
Ergos 85, 95, 105 



60/161-153 

(6005011111) 



60/162-153 

(6005011112) 



60/97-7 
(6005012109) 



60/111-3 

(6005000894) 
(Ers./ Verv. CAV 296) 



60/111-26 

(6005012113, 
6005020220) 



60/655-6 

(6005003244) 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung. 

RLT-36~~ 



£«m | "THE RELIABLE SERVICE" U^ 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen. 

Ed.l (08/02) 



bepCO tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



FILTER 
FILTERS 



Schleppertyp 
Trekkertype 



Ares 540, 550, 610, 620 



Ares 630, 640 



Ares 710, 720, 725, 735, 815, 825 



Luftfilter / Luchtfllter 

Aus./Buit. Inn. / Binn.. 



60/161-153 60/162-153 

(6005011111) (6005011112) 



Olfilter 
Olie 



60/161-116 60/162-116 

(7700039509) (7700039510) 



60/97-7 
(6005012109) 



60/161-171 60/162-171 

(7700050840, (7700050841, 
6005022971) 6005022972) 



60/97-85 

(6005021346) 



Kraftstoff-Filter 
Brandstof 



Hydraulikfilter 
Hydrauliek 



60/111-26 

(6005012113, 
6005020220) 



60/240-41 

(6005020221) 

Einsatz 

Inzet 

60/625-6 

(6005019259) 
*. / Geschr. 



60/240-83 

(6005022974) 

60/625-83 

(6005022975) 



Dionis 110, 120, Fructus 110, 120, 
Pales 210 



60/161-157 

(6000145450) 



60/162-157 

(6000145449) 



Dionis 130, 140, Fructus 130, 140, 
Pales 230, 240 



60/161-158 60/162-158 

(6000145453) (6000145452) 



60/97-37 
(6005000735) 



60/111-56 

(6005000383) 



60/655-6 

(6005003244) 



Saugfilter (Hydraulik) 
Aanzuigfilters (Hydrauliek) 




60/641-17 

(7701.028.138) 

60/641-12 

(6005.007.631) 



30mm 

Alte Typen / Oud model 

038mm 

Neue Serie / Nieuwe model 





Einzelteile Filter 

Onderdelen bandstof 



60/110-5R 

Deckel mit Handpumpe 
(Gewinde M14) fur Filter CAV 
Deksel met handpomp (Draad Ml 4) 
voor CAV filters 



60/112-2 

Glasfiir Filter CAV, 

mit gewolbtem Gehause - H. 43mm - Bohrung 

17,4mm 

Glas voor filter CAV 

glas met bolle bodem - H. 43mm - Gat 

17,4mm 



BesteU-Nr. 


0Aus. 


H. 


Gewinde 


OEM 


Bestel-Nr. 
60/96-1 


Bul0 


H. 


Draad 


OEM 


71 


141 




0122672800 


60/96-20 


70 


116 




7701002178, 6005001691 


60/96-22 


81 


132 




0122998800 


60/96-25 


81 


152 




0854838600 


60/97-1 


76 


142 


3/4" 


7701028406, 6005001727 


60/97-2 


93 


143 


3/4" 


7701029280, 7701006374, 
7701031783 


60/97-4 


93 


97 


3/4" 


7701029278, 7701008698 


60/97-7 


93 


142 


13/16" 


6005012109 


60/97-37 


93 


143 


1" 


6005000735, 6005001675 


60/97-39 


93 


212 


1" 


7701029279 


60/111-2 


80 


71 




7701200250 


60/111-3 


84 


73 




6005000894, 6005007409, 
0855589600, 6005000954 


60/111-4 


84 


112 




6005000895, 6005007410, 
7701028181 


60/111-12 


80 


x94xl 


26 


6005009417 


60/111-26 


83 


153 




6005012113,6005020220, 
6005022969, 6005023306 


60/111-28 


65 


65 




0854804700 


60/111-32 


65 


114 




0854806000 


60/111-36 


65 


50 




0854975700 


60/111-56 


76 


123 


M16xl,5 


6005000383, 6005000788, 
7701017322 


60/161-18 


127 


298 




7701025064 



Bestell-Nr. 


0Aus. 


H. Gewinde 


OEM 


Bestel-Nr. 


Bul0 


H. 


Draad 


OEM 


60/161-31 


198 


311 




0003563512, 5000241796 


60/161-35 


166 


353 




0003563565, 7701019017 


60/161-80 


210 


358 




7701027436 


60/161-81 


170 


370 




7701028479 


60/161-116 


202 


370 




7700039509 


60/161-153 


165 


344 




6005011111 


60/161-157 


133 


278 




6000145450 


60/161-158 


155 


304 




6000145453 


60/162-18 


62 


284 




7701025065 


60/162-20 


82 


345 




7701019018 


60/162-31 


99 


373 




5000802477 


60/162-80 


133 


335 




7701027437 


60/162-81 


108 


338 




6005002529, 7701028480 


60/162-116 


105 


357 




7700039510 


60/162-153 


94 


337 




6005011112 


60/162-157 


90 


262 




6000145449 


60/162-158 


90 


290 




6000145452 


60/240-41 


50 


160 




6005020221, 7700039059 


60/240-67 


105 


264 


M40x2 


6005008952 


60/574-7 


50 


205 




6005003243, 7701032026 


60/625-6 


136 


98 


M42x2 


6005019259 


60/655-6 


52 


113 




6005003244,6000143151, 
6005002335 


60/655-7 


69 


110 




7701015558, 6000149701 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung 

Ed.l (08/02) 



\J o 



'THE RELIABLE SERVICE' 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen 

RLT-37 



bep»tractof ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



Frontscheinwerfer / Koplamp 



BELEUCHTUNG 
VERLICHTING 



Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 



28/181-37 



63/1955-410 
63/1956-2 



OEM 
OEM 



7700004855 



7703097174 
7700591121 



Beschreibung 
Omschrijving 



Frontscheinwerfer rund 

Reflector rond 

127mm 



Gluhlampe / Gloeil A2VI45-5QW 
Fassung / Gloeilamphouder 



Abb. 
Afb. 





28/181-38 



63/1955-410 
63/1956-2 



7700692118 
7701012131 
7700033883 
6005010835 

7703097174 
7700591121 



Frontscheinwerfer oval 
Reflector ovaal 



Gluhlampe / GloeiLUV /45-50W 
Fassung / Gloeilamphouder 





28/181-39 



63/1955-410 
63/1956-2 



7700692117 



7703097174 
7700591121 



Frontscheinwerfer rechteckig 
Reflector rechthoekig 



Gluhlampe / G/oe//.12V/45-50W 
Fassung / Gloeilamphouder 







Arbeitsscheinwerfer / Werklampen 



1 "!'• r *H!V t, '" J -V , ' lfl 




63/1931-28 



Incl. Gluhlampe / Gloeil. ifibegrepen \ 
63/1955-453 (12V./55W) x2 



; i \h 



63/1931-29 



Incl. Gluhlampe / Gloeil. inbegrepen 
63/1955-453 (12V./55W) x2 




/ Gloeil : 63/1934-5 
Gluhlampe / Gloeil. 63/1955-453 



63/1931-5 




Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung. 

RLT-38™ 




Weiteres Elektrozubehohr 
finden Sie im Katalog-Teil 1. 
Voor andere electriciteit onderdelen 
apart programma electriciteit 
(deel 1 catalogus). 



A« | "THE RELIABLE SERVICE" U^ 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen. 

Ed.l (08/02) 



bepCO tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



BELEUCHTUNG 
VERLICHTING 



Begrenzungsleuchten / Breedtelicht vooraan 



Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 

28/1918-48 



28/1919-48 

63/1955-382 
63/1955-239 



OEM 
OEM 



7701365140 
0855542700 

7701012607 



Beschreibung 
Omschrijving 



Leuchte L & R 
Breedtelicht L & R 

Glas / Glas 

Gluhlampe / Gloeil 12V/21W 
Gluhlampe / Gloeil 12V/5W 



Abb. 
Afb. 




Anmerkungen 
Opmerkingen 



103 x 114mm 



28/1918-49 



63/1955-382 
63/1955-265 



7711102525 



Leuchte L & R 
Breedtelicht L & R 



Gluhlampe / Gloeil. 12V/21W 
Gluhlampe / Gloeil. 12V/10W 




109 x 107mm 



28/1918-50 

28/1918-51 

28/1919-50 

28/1919-51 

63/1955-382 
63/1955-245 

28/1918-58 

28/1919-58 

63/1955-382 
63/1955-239 

28/1918-53 
28/1918-52 



63/1955-382 
63/1955-245 



7700005573 
7700005574 
7701030649 
7701030648 



7700620078 
7700620025 

7701020232 
7701020233 



7700032210 
7700032209 



Leuchte R / Breedtelicht R 

Leuchte L / Breedtelicht L 

Glas R / Glas R 

Glas L / Glas L 

Gluhlampe / Gloeil. 12V/21W 
Gluhlampe / Gloeil. 12V/10W 

Leuchte L & R 
Breedtelicht L & R 

Glas / Glas 



Gluhlampe / Gloeil. 12V/21W 
Gluhlampe / Gloeil. 12V/5W 



Leuchte R / Breedtelicht R 
Leuchte L / Breedtelicht L 



Gluhlampe / Gloeil. 12V/21W 
Gluhlampe / Gloeil. 12V/10W 



85 x 95mm 





103 x 114mm 




Ares 540, 550, 610, 620, 

630, 640, 710, 720, 725, 

735, 815, 825 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung 

Ed.l (08/02) 



8i 



'THE RELIABLE SERVICE' 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen 

RLT-39 



bep»tractof ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



Riickleuchten / Achterlichten 



BELEUCHTUNG 
VERLICHTING 



Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 



28/1912-94 



28/1912-95 



28/1913-94 
28/1913-95 

63/1955-382 
63/1955-239 



OEM 
OEM 



7701365332 



7701365331 



7701017907 
7701017908 



Beschreibung 
Omschrijving 



Leuchte L 
Breedtelicht L 

Leuchte R 
Breedtelicht R 

Glas L / Glas L 
Glas R / Glas R 

Gluhlampe / Gloeil 12V/21W(x2) 
Gluhlampe / Gloeil 12V/5W 



Abb. 
Afb. 




Anmerkungen 
Opmerkingen 

103x114mm 



28/1912-96 



28/1912-97 



63/1955-382 
63/1955-245 



6005702625 



6005702624 



Leuchte L 
Breedtelicht L 

Leuchte R 
Breedtelicht R 

Gluhlampe / Gloeil. 12V/21W(2x) 
Gluhlampe / Gloeil. 12V/10W 



158 x 63mm 




28/1912-98 



28/1912-99 



63/1955-382 
63/1955-380 



6005014861 
7711050366 
7711101090 

6005014862 
7711050367 
7711101089 



Leuchte L 
Breedtelicht L 



Leuchte R 
Breedtelicht R 



Gluhlampe / Gloeil. 12V/21W 
Gluhlampe / Gloeil. 12V/21-5 W 




104 x97mm 



28/1912-100 
28/1912-101 



63/1955-382 
63/1955-265 



6005700412 



6005700411 



Leuchte L 
Breedtelicht L 

Leuchte R 
Breedtelicht R 

Gluhlampe / Gloeil. 12V/21W (2x) 
Gluhlampe / Gloeil. 12V/10W 




109 x 107mm 



28/1912-102 
28/1912-103 



7700003988 
7700003987 



28/1913-102 7701030650 



63/1955-382 
63/1955-245 



Leuchte L 
Breedtelicht L 

Leuchte R 
Breedtelicht R 

Glas / Glas 



Gluhlampe / Gloeil. 12V/21W(2x) 
Gluhlampe / Gloeil. 12V/10W 




85 x 95 mm 



28/1912-5 



63/1955-382 
63/1955-380 



7700032208 



Leuchte L & R 
Breedtelicht L&R 

Gluhlampe / Gloeil. 12V/21W 
Gluhlampe / Gloeil. 12V/21-5 W 




Ares 540, 550, 610, 620, 

630, 640, 710, 720, 725, 

735, 815, 825 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung. 

RLT-40 



£«m | "THE RELIABLE SERVICE" U^ 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen. 

Ed.l (08/02) 



bepCO tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



BELEUCHTUNG 
VERLICHTING 



Riickleuchten / Achterlichten 



Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 

28/1912-104 



28/1912-105 



28/1913-104 

63/1955-382 
63/1955-245 



OEM 
OEM 



7700694211 
7700694212 
7701024330 



Beschreibung 
Omschrijving 

Leuchte L 
Breedtelicht L 

Leuchte R 
Breedtelicht R 

Glas / Glas 



Gluhlampe / Gloeil 12V/21W(2x) 
Gluhlampe / Gloeil 12V/10W 



Abb. 
Afb. 




Schleppertyp 
Trekkertype 



61-12,61- 

75-12, 75- 

95-12, 95- 

85-32, 85 

103-12, 

103-54, 

110-14, 

120-14, 

110-54, 

155-54, 

Temis 



14, 68-12, 68-14, 
14, 80-12, 80-14, 
■14, 75-32, 75-34, 
-34, 90-32, 90-34 
103-14, 103-52, 
106-14, 106-54, 
113-12, 113-14 
133-14, 145-14 
120-54, 133-54, 
160-94, 180-94 
610, 630, 650 



28/1912-110 



28/1912-111 



63/1955-382 
63/1955-380 



7700647067 



7700647068 



Leuchte L 
Breedtelicht L 

Leuchte R 
Breedtelicht R 

Gluhlampe / Gloeil. 12V/21W 
Gluhlampe / Gloeil. 12V/21-5 W 



351,421,461,466,521, 
551,552,556,651,652, 
656,781,782,851,951 



Front - und Riickleuchten / Voor-en achterlichten 






-te. 



Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


Abb. 
Afb. 


OEM 
OEM 


Beschreibung 
Omscrijving 


28/1918-54 


1 


6000102421 


Begrenzungsleuchte & Riickleuchte komplett 
Breedtelicht & achterlichten kompleet 


28/1918-55 


2 


6005000951 
6000130098 


Begrenzungsleuchte & Riickleuchte komplett 
Breedtelicht voor kompleet 


28/1919-55 


3 


6005002336 
6005001583 


Glas fur Begrenzungsleuchte 
Glas voor Breedtelicht 


63/1955-382 
63/1955-207 






Gluhlampe / Gloeil. 12V/21W 
Gluhlampe / Gloeil. 12V/10W 


28/1912-106 


4 


6005000952 


Riickleuchte 
Achterlichten 


28/1913-106 


5 


6005001584 
6001143030 


Glas fur Riickleuchte 
Glas voor achterlichten 


63/1955-382 
63/1955-380 






Gluhlampe / Gloeil. 12V/21W 
Gluhlampe / Gloeil. 12V/21-5W 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung 

Ed.l (08/02) 



\J o 



'THE RELIABLE SERVICE' 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen 

RLT-41 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



DECKEL & VERSCHIEDENE SCHALTER 
TANKDOP, ZENDERS EN SCHAKELAARS 




Schleppertyp 
Trekkertype 


Abb. 
Afb. 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


OEM 

OEM 


Beschreibung 
Omschrijving 


301 ■=> 1451 


1 


28/105-15 


7920001773 


Deckel fur Fur Metalltank 
Brandstoftankdop metalen tank 


Motoren MWM Motoren 


2 


28/186-11 


7700573277 
6005002708 


Oldruckschalter 
Oliedrukzender 


Motoren Perkins Motoren 


2 


28/186-12 


6005000190 


Oldruckschalter 
Oliedrukzender 


Motoren / Motoren 

D226, D227, TD226, TD228 


3 


28/180-16 


7700520269 


Temperaturgeber (1 Anschlusse) 
Temperatuurzender (lfiche) 


Kabine TX Kabine 


4 


28/180-17 


7700655613 


Temperaturgeber (2 Anschlusse) 
Temperatuurzender (2 fiches) 


Pas send fur verschiedene Typen 
Alle traktoren uitgerust 


5 


28/950-32 7700537793 


Schalter Vorgluhen & Starten 
Voorverw arming en starts chakelaar 


Passend fur verschiedene Typen 
Alle traktoren uitgerust 


6 


28/953-10 7700008527 
6000130143 


Lichtschalter & Signalhorn 
Lichts chakelaar & Hoorn 


Passend fur verschiedene Typen 
Alle traktoren uitgerust 


7 


28/956-7 7700008526 


Blinkschalter 
Richtingaanwijzers chakelaar 


Passend fur verschiedene Typen 
Alle traktoren uitgerust 


8 


28/956-9 


7700003449 


Blinkschalter 
Richtingaanwijzers chakelaar 


351, 421,461, 462, 466, 521, 551, 556, 
651,652,656,681,751,782,851 
32-50, 32-60, 34-60, 42-70, 44-70 


9 


28/962-8 


7700647522 


Startsicherheitsschalter 

Gesamtlange 60mm - Ml 6 - 2 Stecker 

Startbeveiligingsschakelaar 

Totale lengte 60mm - Ml 6 - 2 aansluitingen 


160-94, 180-94, 

Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640, 

Ares 710, 720, 725, 735, 815, 825 


10 


28/187-21 


7700049180 
7700037337 
6005010929 


Startsicherheitsschalter 

Gesamtlange 58mm - Ml 6 - 2 Stecker 

Startbeveiligingsschakelaar 

Totale lengte 58mm - Ml 6 - 2 aansluitingen 


Passend fur verschiedene Typen 
Alle traktoren uitgerust 


11 


28/187-20 


7700013365 
7700007479 


Stop - und Zapfwellensicherheitsschalter 

Gesamtlange 81,3mm - M14 - 2 Stecker 

Startbeveiligingsschakelaar 

Totale lengte. 8 1,3mm - Ml 4 - 2 aansluitingen 


160-94, 180-94, 

Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640, 

Ares 710, 720, 725, 735, 815, 825 


12 


28/187-22 


7700027783 


Sicherheitsschalter 

Gesamtlange 58mm - Ml 6 - 4 Stecker 

Startbeveiligingsschakelaar 

Totale lengte. 58mm - Ml 6 - 4 aansluitingen 


103-52, 103-54, 106-54, 110-54, 
120-54, 133-54, 155-54 


13 


28/956-8 


7700025623 


Schalter Tractoshift 
Tractoshift schakelaar 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung. 

RLT-42 - 



£«m | "THE RELIABLE SERVICE" U^ 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen. 

Ed.l (08/02) 



bepCO tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



SCHALTER 
SCHAKELAARS 



Druckschalter / Drukschakelaars 






Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 



OEM 
OEM 



63/1884-26 7700694933 



Beschreibung 
Omschrijving 



Adapter 
Blokstekker 





stt 





63/1884-27 



63/1884-2 



63/1884-3 



7703097184 
6000149603 
7701032345 



7700011523 
7700004834 



7700030856 
7700014328 



Gluhlampe 
Gloeilamp 



Klimaanlage 
Air conditioning 



Licht 
Verstraler 




r- 



9* 



63/1884-5 



7704001118 
7700004829 



Arbeitsscheinwerfer (Hinten) 
Werklamp (achter) 




vsv 





r rfsv 



63/1884-7 



7700028026 
7700007393 



63/1884-10 



7700020880 
7700011524 



Rundumkennleuchte 
Zwaailicht 



Allradantrieb 
4-wiel aandrijving 



dT\ 



4m 



63/1884-11 



6000102320 
7700004827 
7704001115 



Warnblinkanlage 
Alarmlicht 




*i^V 



xm *\%$>i)t 





sM 



63/1884-13 



63/1884-18 



7700007392 
7700004831 



7704001121 
7700004832 



63/1884-24 



63/1884-25 



63/1884-28 



7704001122 
7700004833 



7700011831 



7700011525 



Zapfwelle 
Aftakas 



Scheibenwischer & Reinigung 
Ruitenwisser 



Scheibenwischer 
Ruitewisser en sproeier 



Kraftheber (extern) 
Lift 



Drucknopf 
Startdrukschakelaar 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung 

Ed.l (08/02) 



G-^m "THE RELIABLE SERVICE" 
o o XJ 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen 



RLT-43 



bep»tractof ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



SCHALTER 
SCHAKELAARS 



Schalter Scheibenwaschanlage / Tuimelschakelaar 




Schleppertyp 
Trekkertype 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


OEM 

OEM 


Beschreibung 
Omschrijving 


Passend fur verschiedene Typen 
Alle traktoren uitgerust 


28/967-19 


7700031091 
6005009414 


Scheibenwaschanlage 1 Stellung - 3 Steckan. 
Tuimelschakelaar 1 versnelling - 3 Stekkers 


Passend fur verschiedene Typen 
Alle traktoren uitgerust 


28/967-20 


770003 1 090 Liifter 2 Stellungen - 3 Steckan. 
6005009413 Ventilator 2 versnelling- 3 Stekkers 


Passend fur verschiedene Typen 
Alle traktoren uitgerust 


28/967-21 7700031092 Scheibenwaschanlage - 2 Steckan. 
7700035939 Tuimelschakelaar - 2 Stekkers 



Mehrfunktionsschalter / Gecombineerde schakelaars 






Schleppertyp 
Trekkertype 


Abb. 
Afl>. 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


OEM 

OEM 


Beschreibung 
Omschrijving 


103-54, 106-54, 110-54, 120-54, 133-54, 
145-54, 155-54, 160-94, 175-74, 180-94 


1 


28/958-28 


7700019575 


Horn, Licht, Blinker 

Befestigungsplatte 92x45mm 

Hoorn, verlichting, knipperlichten 

bevestigingplaat 92x45mm 


Ceres 65, 70, 75, 85, 95, 
Ceres 310, 320, 330, 340 


2 


28/958-29 


7700036041 


Horn, Licht, Blinker 

Schraubmontage 

Hoorn, verlichting, knipperlichten 

Schroef bevestiging 


Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640, 
Ares 710, 720, 725, 735, 815, 825 


3 


28/958-31 


7700038607 
7700050203 


Horn, Licht, Blinker 

Schraubmontage 

Hoorn, verlichting, knipperlichten 

Schroef bevestiging 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung. 

RLT-44 



Qm | "THE RELIABLE SERVICE" U^ 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen. 

Ed.l (08/02) 



bepCO tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



STECKER & STECKDOSE 
STEKKER & STEKKERDOOS 



2 Polige Steckdose / 2 Polige Stekkers 



63/1971-7 

(7700006946) 




2 Polige Stecker / 2 Polige Stekker 



63/1970-7 

(7700006947) 




TRAKTORMETERWELLEN 
URENTELLERKABELS 



Schleppertyp 


Lange 


Bestell-Nr. 


OEM 


Trekkertype 


Lengte 


Bestel-Nr. 


OEM 


351,421,461,462, 


1400mm 


28/177-42 


6005009079 


466,521,551,651, 
652, 656, 






7700568873 








+ 


1560mm 


28/177-43 


6005009077 


Weinbau / Smalspoor 






7700568875 


Schmalspur / Fruitteelt 








681,751,782,851, 


2000mm 


28/177-44 


6005009072 


58-12,58-14,65-12, 






7700523135 


65-14, 70-12, 70-14, 






7700668803 


75-12, 75-14, 80-12, 








80-14, 85-12, 85-14 










WINKELANTRIEB 
TELLERAANDRIJVING 



Motoren D226, D227, D325, D327 Motoren 



Winkelantrieb 
Teller aandrijving 



28/58-16 

(0123042500) 




Adapter 
Adapter 

28/58-17 

(0123042700) 



GASZUG 
GASKABEL 



58-32, 58-34, 65-32, 65-34, 70-32, 70-34, 75-32, 
75-34, 80-32, 80-34, 85-32, 85-34, 90-32, 90-34, 
Ceres 65, 70, 75, 85, 95, 310, 320, 330, 330, 340 



28/191-11 

(7700018794) 




Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung 

Ed.l (08/02) 



8i 



'THE RELIABLE SERVICE' 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen 

RLT-45 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



DRUCKPLATTEN UND KUPPLUNGSSCHEIBEN 
DRUKGROEPEN EN KOPPELINGSPLATEN 



Ubersicht siehe Seite 54 - Abbildung siehe Seiten 55-56 - Uitlegzie bladzijde 54 - Afbeeldingen zie bladzijdes 55-56 






Schleppertyp 
Trekkertype 



Kupplung 
Drukgroep 







N° 







Scheibe 
Koppelingsplaat 

N° 



Ausriicklager 
Druklager 



50,51,53,55,56,57,60,70, 
80, 82, 86, 88, 89, 486, 489 



SUPER 2D, 3D, 4D5D, 6D, 7D, 7E 



250/250 
GU6 



250 



28/221-225 

UF 33Z 34,5x37 

11/67 «=> 



28/231-53 

MS 55x91 

28/231-54 

MT 65x102 



50S, 60, 60S, 70, 80S, 90S, 301, 351M, 225/250 28/200-224L 

361,421,421M, 460, 460S, 461M, 461S, GU6 (7700634664, 

466S, 480S, 490S, 501-4, 521S, 551, 6005007326) 

556S, 651, 652, 656 (225002411) 



461, 462, 498, 551, 551-4S, 551-S, 556, 
556S, 581, 601-4, 651, 651-4, 651-4S, 
651S, 652, 656, 656S 



280/280 
GU6 



280/280 
GA6 



28/200-225L 

(6005007187, 
7700005571) 
(228002714) 



28/200-226L 

(7700671152, 
6005007188) 
(228006911) 



225 
LK 



250 

LN 



28/212-40L 

UF 16Z 40x45 
(7701022313, 
6005007189) 
(323009116) 

28/221-202L 

TF 16Z 26,7x30 
(7700634663) 
(325007016) 



280 28/212-42L 

LK TF 16Z 40x45 

(6005007192) 
(328006917) 

280 28/221-203L 

LN TC-LT16Z 26,7x30 

(7700580202) 



280 28/221-204L 

LN TF 16Z 26,7x30 

(6005007193, 

7700573504, 

7700677103) 

(328007016) 



280 
LK 



280 

LN 



28/212-41L 

UF 16Z 40x45 
(0870391300) 
(328006916) 

28/221-204L 

TF 16Z 26,7x30 
(6005007193, 
7700573504, 
7700677103) 
(328007016) 



28/231-55L 

MS 65x97 
(7700653344, 
7700653345) 
(500005910) 

28/231-56L 

MT 106x140 
(7700653343) 
(500005810) 

28/230-19L 

AU 

(410002000) 



28/231-55L 

MS 

65x97 

(7700653344, 

7700653345) 

(500005910) 

28/230-19L 

AU 

(410002000) 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung. 

RLT-46 - 



£«m | "THE RELIABLE SERVICE" U^ 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen. 

Ed.l (08/02) 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



DRUCKPLATTEN UND KUPPLUNGSSCHEIBEN 




DRUKGROEPEN EN KOPPELINGSPLATEN 






1 Ubersicht siehe Seite 54 - Abbildung siehe Seiten 55-56 - Uitlegzie 


bladzijde 54 - Afbeeldingen zie bladzijdes 55-56 1 








Kupplung 


Scheibe 




Schleppertyp 
Trekkertype 




Drukgroep 


Koppelingsplaat 


Ausrucklager 
Druklager 















N° 





N° 




496, 498, 681, 681-4, 681-4, 681-4S, 


310/310 


28/200-234L 


310 


28/212-50L 




681S, 751-4S, 751S, 751, 751-4, 752, 


GU6 


(7700005570, 


LK 


TF 16Z 40x45 




752-4, 781, 781-4, 781-4S, 781S, 782, 




7700573507, 




(331010717) 




782-4, 851, 851-4, 851-4S, 851S, 891, 




7700677104) 








891-4, 891-4S, 981, 981-4S, 981S 




(231005211) 


310 

LN 

310 

LN 


28/221-210L 

TF 16Z 26,7x30 
(6005007198, 
7700673249) 
(331008716) 

28/221-209L 

TC-LY16Z 26,7x30 
(7700038043, 
7700034477) 
(331008712) 




751, 751-4, 752, 752-4, 781, 781-4, 


310/310 


28/200-233L 


310 


28/212-48L 


781-4S, 781S, 782, 782-4, 851, 851-4, 


GU6 


(7700022627, 


LK 


UF 18Z 45x50 




851-4S, 851S, 891, 891-4, 891-4S, 921, 




7700025601, 




(6005007200, 


28/231-55L 


921-4,951,951-4,981 




7700034478, 




6005011028, 


MS 65x97 






7700573506, 




7701024590) 


(7700653344, 






7700666659) 




(331005916) 


7700653345) 






(231005111) 


310 


28/221-209L 


(500005910) 








LN 


TC-LY16Z 26,7x30 
(7700038043, 
7700034477) 
(331008712) 


28/231-56L 

MT 106x140 
(7700653343) 
(500005810) 

28/230-19L 


951, 951-4, 981, 981-4, 981-4S, 981S, 


330/330 


28/200-239L 


330 


28/212-54L 


1151-4, 1181-4, 1181-4S 


GU6 


(7700017815, 


LK 


UF 18Z 45x50 


AU 






7700022625, 




(6005002689, 


(410002000) 






7700025600, 




6005007327) 








7700612862) 




(333006610) 








(233002610) 


330 

LN 

330 

LN 

330 

LN 


28/221-217L 

TC-LT16Z 26,7x30 

(7700041395) 

(333005513) 

28/221-215L 

TC-LZ16Z 26,7x30 
16Z 26,7x30 
(7700032657, 
7700611369, 
7700666661) 
(333000210) 

28/221-216L 

TF 

16Z 26,7x30 

(6005 005 225) 

(333005511) 




32-50, 32-60, 34-60, 42-70, 44-70 


225/250 


28/200-224L 


225 


28/212-40L 




GU6 


(7700634664, 
6005007326) 
(225002411) 


LK 

250 

LN 


UF 16Z 40x45 
(7701022313, 
6005007189) 
(323009116) 

28/221-202L 

TF 

16Z 26,7x30 

(7700634663) 

(325007016) 




Wir vertreiben keine Originalteile. 
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Ed.l (08/02) 



RLT-47 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



DRUCKPLATTEN UND KUPPLUNGSSCHEIBEN 
DRUKGROEPEN EN KOPPELINGSPLATEN 
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Schleppertyp 
Trekkertype 



Kupplung 
Drukgroep 







N° 



Scheibe 
Koppelingsplaat 







N° 



Ausriicklager 
Druklager 



50-12, 55-12, 55-14, 70-12F/LB/V, 
70-14 F/LB/V, 80-12 F/V, 
80-14 F/LB/V 



280/280 
GU6 



280/280 
GU6 



28/200-229L 

(6000102759, 
6000102849, 
6000103468) 
(228012810) 



28/200-230L 

AA 

(228012811) 



280 
LG 



LM 

280 



28/221-207L 

TF 12Z 30x40 
(6000102850) 
(328033710) 

28/212-46L 

UF 13Z 18,7x22,2 
(6000102851, 
6000102020) 
(328033810) 



280 28/221-208L 

LG TC 12Z 30x40 
(6000103839) 
(328033711) 

280 28/212-46L 

LM UF 13Z 18,7x22,2 
(6000102851, 
6000102020) 

(328033810) 



28/231-57L 

MS 50x82/90x22 

(6000100506) 

(500045900) 

28/231-58L 

MT 65x100x13 
(6000100507) 
(500067300) 

28/230-19L 

AU 

(410002000) 



58-12, 58-14, 

58-32 (3.89 «=>), 58-34 (3.89 «=>), 
61-12, 61-14, 65-12, 6 5-14, 65-32, 
65-34, 70-12SP, 70-14SP, 70-32, 70-34 



280/280 
GU6 



58-32(0 2.89), 58-34(0 2.89) 



280/280 
GU6 



28/200-228L 

(7700032701, 
7700025604, 
7700022628, 
7700704258) 
(228012110) 



310/310 
GU6 



28/200-227L 

A A/ AN 
(7700014551, 
7700025605) 
(228007311) 



280 28/221-206L 

LG TF16Z 40x45 

(6005010862, 
6005007191) 

(328029810) 

280 28/212-45L 

LM T./ Dikte : 7,6 mm 

UF 13Z 22x25 
(7700032702, 
7700041162) 
(328029910) 



28/200-232L 

(7700014722, 
7700025603) 
(231003313) 



280 
LG 



280 
LM 



310 
LG 



310 
LM 



28/221-205L 

TC-LS 16Z 40x45 
(6005001544) 
(328017011) 

28/212-43L 

T.I Dikte : 8,6 mm 

UF 13Z 22x25 

(7700022623, 

7700704257) 

(328016916) 



28/221-211L 

TC-LT16Z 40x45 
(6005001440) 
(331010511) 

28/212-49L 

UF 13Z 21,5x25 
(7700022624, 
7700704260) 
(331010616) 



28/231-55L 

MS 65x97 
(7700653344, 
7700653345) 
(500005910) 

28/231-56L 

MT 106x140 
(7700653343) 
(500005810) 

28/230-19L 

AU 

(410002000) 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung. 

RLT-48 - 



£«m | "THE RELIABLE SERVICE" U^ 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen. 

Ed.l (08/02) 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



DRUCKPLATTEN UND KUPPLUNGSSCHEIBEN 
DRUKGROEPEN EN KOPPELINGSPLATEN 
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Schleppertyp 
Trekkertype 



Kupplung 
Drukgroep 







N° 



Scheibe 
Koppelingsplaat 







N° 



Ausriicklager 
Druklager 



68-12, 68-14, 75-12, 75-14, 75-32, 75-34, 280/280 
77-12, 80-12SP/TX, 80-14SP/TX, 80-32, GU6 

80-34, 85-12, 85-14, 85-32, 85-34 



90-32, 90-34 

Fortsetzung auf nachster Seite 

Continuation on following page 



28/200-228L 

(7700032701, 

07700025604) 

(228012110) 



280/280 
GU6 



28/200-227L 

AA-AN 
(7700014551, 
7700025605) 
(228007311) 



310/310 
GU6 



28/200-231L 

(7700022626, 
7700025602, 
7700704201, 
7700704261) 
(231003312) 



310/310 
GU6 



28/200-232L 

AA 

(7700014722, 
7700025603) 
(231003313) 



310/310 
GU6 



28/200-231L 

(7700022626, 
7700025602, 
7700704201, 
7700704261) 
(231003312) 



280 
LG 



280 
LM 



280 
LG 



280 
LM 



310 
LG 



310 
LM 



310 
LG 



310 
LM 



310 
LG 



310 
LM 



28/221-206L 

TF 16Z 40x45 
(6005010862) 
(328029810) 

28/212-45L 

T.I Dikte : 7,6 mm 

UF 13Z 22x25 

(7700032702) 

(328029910) 



28/221-205L 

TC-LS 16Z 40x45 
(6005001544) 
(328017011) 

28/212-43L 

T.I Dikte : 8,6mm 

UF 13Z 22x25 

(7700022623, 

7700704257) 

(328016916) 



28/221-212L 

TF 16Z 40x45 
(6005007199, 
7701029381) 
(331010516) 

28/212-49L 

UF 13Z 21,5x25 
(7700022624, 
7700704260) 
(331010616) 



28/221-211L 

TC-LT16Z 40x45 
(6005001440) 



28/212-49L 

UF 13Z 21,5x25 
(7700022624, 
7700704260) 
(331010616) 



28/221-212L 

TF 16Z 40x45 
(6005007199, 
7701029381) 
(331010516) 

28/212-49L 

UF 13Z 21,5x25 
(7700022624, 
7700704260) 
(331010616) 



28/231-55L 

MS 65x97 
(7700653344, 
7700653345) 
(500005910) 

28/231-56L 

MT 106x140 
(7700653343) 
(500005810) 

28/230-19L 

AU 

(410002000) 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung 

Ed.l (08/02) 



8i 



'THE RELIABLE SERVICE' 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen 

~RLT-49 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



DRUCKPLATTEN UND KUPPLUNGSSCHEIBEN 




DRUKGROEPEN EN KOPPELINGSPLATEN 
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Kupplung 


Scheibe 




Schleppertyp 
Trekkertype 


Drukgroep 


Koppelingsplaat 


Ausriicklager 
Druklager 















N° 





N° 




Fortsetzung von vorheriger Seite 


310/310 


28/200-232L 


310 28/221-211L 




Voortzetting van vorige pagina 


GU6 


AA 


LG TC-LT16Z 40x45 




90-32, 90-34 




(7700014722, 
7700025603) 
(231003313) 


(6005001440) 
(331010511) 

310 28/212-49L 

LM UF13Z 21,5x25 
(7700022624, 












7700704260) 












(331010616) 




330/310 


28/200-240L 


327 


28/221-218L 




GU6 (7700026953) 


LG TF16Z 40x45 






(233002710) 


(6005008407) 












(333008910) 










310 


28/212-49L 










LM 


UF 13Z 21,5x25 
(7700022624, 
7700704260) 
(331010616) 


28/231-55L 

MS 65x97 
(7700653344, 


95-12, 95-14, 103-12, 103-14, 


310/310 


28/200-233L 


310 


28/212-48L 


103-52, 103-54, 106-14 


GU6 (7700022627, 


LK UF18Z 45x50 


7700653345) 




7700025601, 


(6005007200, 


(500005910) 






7700034478, 




6005011028, 








7700666659, 




7701024590) 


28/231-56L 






7700038042) 




(331005916) 


MT 106x140 






(231005111) 






(7700653343) 








310 28/221-210L 


(500005810) 








LN TF16Z 26,7x30 












(6005007198, 


28/230-19L 










7700673249) 


AU 










(331008716) 


(410002000) 








310 28/221-209L 










LN TC-LY16Z 26,7x30 










(7700038043, 












7700034477, 












7700026512) 












(33 1008712) 




106-14, 106-54, 110-14, 110-54, 


330/330 


28/200-239L 


330 


28/212-54L 


113-12, 113-14, 120-14, 120-54, 


GU6 (7700017815, 


LK 


UF 18Z 45x50 




133-14, 133-54 




7700022625, 
7700025600, 
7700612862) 
(233002610) 




(6005002689, 
6005007327) 
(333006610) 










330 28/221-217L 










LN TC-LT16Z 26,7x30 










(7700041395) 










(333005513) 










330 28/221-216L 










LN TF 










16Z 26,7x30 












(6005 005 225) 












(333005511) 




Wir vertreiben keine Originalteile. 
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ners zijn ter indicatie. 


Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung. r 
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%« | "THE RELIABLE SERV 


ice" mg 

"o i 


TUT-Sft % 


} 


F.H 1 r08/0T> 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



DRUCKPLATTEN UND KUPPLUNGSSCHEIBEN 
DRUKGROEPEN EN KOPPELINGSPLATEN 
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Schleppertyp 
Trekkertype 



Kupplung 
Drukgroep 







N° 



Scheibe 
Koppelingsplaat 







N° 



Ausrucklager 
Druklager 



145-14, 145-54, 155-54 



330/350 
GU6 



28/200-248L 

(7700018557, 
7700029019) 
(235001610) 



330 
LK 



355 

LN 



28/212-53L 

UC-LT18Z 45x50 
(6005010879, 
7700699260) 
(333002311) 

28/221-224L 

TC-LY16Z 27x30 

(7700039881, 
7700041396) 
(335019210) 



28/231-55L 

MS 65x97 
(7700653344, 
7700653345) 
(500005910) 

28/231-56L 

MT 106x140 
(7700653343) 
(500005810) 

28/230-19L 

AU 

(410002000) 



175-74 



350 

NV 



28/200-223L 

(7700024661, 
6005004432) 
(135005120) 



350 



28/221-223L 
TC-NX 10Z 28x35 
(7700024660, 
6005004433) 
(335007620) 



28/230-18L 

AU 

(410004500) 



Ceres 65, 70, 75, 310 



280/280 
GU6 



28/200-228L 

(7700032701, 
7700025604, 
7700022628, 
7700704258) 
(228012110) 



280 
LG 



280 
LM 



28/221-206L 

TF 16Z 40x45 
(6005010862, 
6005007191) 
(328029810) 

28/212-45L 

T./ Thick.lfi mm 

UF 13Z 22x25 

(7700032702, 

7700041162) 

(328029910) 



280/280 
GU6 



28/200-227L 

A A/ AN 
(7700014551, 
7700025605) 
(228007311) 



280 
LG 



280 
LM 



28/221-205L 

TC-LS 16Z 40x45 
(6005001544) 
(328017011) 

28/212-43L 

T./ Thick. : 8,6 mm 
UF 13Z 22x25 
(7700653343) 
(7700022623, 
7700704257) 
(328016916) 



28/231-55L 

MS65x97 
(7700653344, 
7700653345) 
(500005910) 

28/231-56L 

MT 106x140 
(500005810) 

28/230-19L 

AU 

(410002000) 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung 

Ed.l (08/02) 



8i 



'THE RELIABLE SERVICE' 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen 

RLT-51 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



DRUCKPLATTEN UND KUPPLUNGSSCHEIBEN 
DRUKGROEPEN EN KOPPELINGSPLATEN 
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Schleppertyp 
Trekkertype 



Kupphing 

Drukgroep 







N° 



Scheibe 
Koppelingsplaat 







N° 



Ausriicklager 
Druklager 



Ceres 75, 85, 95, 320, 330, 340 
Ergos 85, 95, 105 
Cergos 330, 340, 350 
Fortsetzung auf nachster Seite 
Voortzetting van vorige pagina 



310/280 
GU6 



310/280 
GU6 



310/310 
GU6 



310/310 
GU6 



330/310 
GU6 



28/200-235L 

(7700043010, 
7700052919, 
7700036301) 
(231008310) 



28/200-237L 

(7700046278) 
(231009310) 



28/200-231L 

(7700022626, 
7700025602, 
7700704201, 
7700704261) 
(231003312) 



28/200-232L 

AA 

(7700014722, 
7700025603) 



28/200-242L 

(7700 043 011) 
(233003510) 



310 
LG 



280 
LM 



310 
LG 



310 
LM 



327 
LG 



310 
LM 



28/221-213L 

TF 16Z 40x45 
(6005012163, 
6005012164) 
(331021710) 

28/212-45L 

T./ Dikte : 7,6 mm 

UF 13Z 22x25 

(7700032702) 

(328029910) 

28/212-47L 

UC13Z 22x25 

(328037310) 



310 28/221-214L 
LG TC-LY16Z 40x45 
(6005021375) 
(331022910) 

280 28/212-44L 
LM UC-LR13Z 21,5x25 
(7700040759) 
(328028310) 



28/221-212L 

TF 16Z 40x45 
(6005007199, 
7701029381) 
(331010516) 

28/212-49L 

UF 13Z 21,5x25 
(7700022624, 
7700704260) 
(331010616) 



310 28/221-211L 

LG TC-LT16Z 40x45 

(6005001440) 
(331010511) 

310 28/212-49L 

LM UF 13Z 21,5x25 

(7700022624, 
7700704260) 
(331010616) 



28/221-218L 

TF 16Z 40x45 
(6005008407) 
(333008910) 

28/212-49L 

UF 13Z 21,5x25 
(7700022624, 
7700704260) 
(331010616) 



28/231-55L 

MS 65x97 
(7700653344, 
7700653345) 
(500005910) 

28/231-56L 

MT 106x140 
(7700653343) 
(500005810) 

28/230-19L 

AU 

(410002000) 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung. 

RLT-52~~ 



£«m | "THE RELIABLE SERVICE" U^ 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen. 

Ed.l (08/02) 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



DRUCKPLATTEN UND KUPPLUNGSSCHEIBEN 
DRUKGROEPEN EN KOPPELINGSPLATEN 
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Schleppertyp 
Trekkertype 



Kupplung 
Drukgroep 







N° 



Scheibe 
Koppelingsplaat 







N° 



Ausriicklager 
Druklager 



Fortsetzung von vorheriger Seite 
Voortzetting van vorige pagina 
Ceres 75, 85, 95, 320, 330, 340 
Ergos 85, 95, 105 
Cergos 330, 340, 350 



330/310 
GU6 



28/200-241L 

(233002711) 



330/310 
GU6 



28/200-240L 

(7700026953) 
(233002710) 



330/310 
GU6 



28/200-247L 

(7700052920) 
(233004210) 



330/310 
GU6 



28/200-246L 

(7700052210) 
(233004110) 



Temis 550 



310/310 
GU6 



28/200-238L 

(7700054918) 
(23 101 00 10) 



Temis 610 



310/330 
GU6 



28/200-244L 

(7700053837) 
(233003910) 



327 
LG 



310 
LM 



327 
LG 



310 
LM 



327 
LG 



310 
LM 



327 
LG 



310 
LM 



310 
LK 



310 

LN 



310 
LK 



327 

LN 



28/221-219L 

TC 16Z 40x45 
(333017310) 

28/212-49L 

UF 13Z 21,5x25 
(7700022624, 
7700704260) 
(331010616) 



28/221-218L 

TF 16Z 40x45 
(6005008407) 



28/212-49L 

UF 13Z 21,5x25 
(7700022624, 
7700704260) 
y33 1010616) 



28/221-220L 

TF 16Z 40x45 
(6005024261) 
(333018210) 

28/212-52L 

UC 13Z 21,5x25 
(7700052211) 
(331026210) 



28/221-219L 

TC 16Z 40x45 
(333017310) 

28/212-52L 

UC 13Z 21,5x25 
(7700052211) 
(331026210) 



28/212-48L 

UF 18Z 45x50 

(6005007200, 

6005011028, 

7701024590) 

(331005916) 

28/221-210L 

TC-LY16Z 26,7x30 
(7700038043, 
7700034477, 
7700026512) 
(331008712) 



28/212-51L 

UC 18Z 45x50 
(6005025913) 
(331026110) 

28/221-221L 

TC 16Z 27x30 
(7700053836) 
(333018310) 



28/231-55L 

MS 65x97 
(7700653344, 
7700653345) 
(500005910) 

28/231-56L 

MT 106x140 

(7700653343,) 

(500005810) 

28/230-19L 

AU 

(410002000) 
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DRUCKPLATTEN UND KUPPLUNGSSCHEIBEN 
DRUKGROEPEN EN KOPPELINGSPLATEN 



Ubersicht siehe Seite 54 - Abbildung siehe Seiten 55-56 - Uitleg zie bladzijde 54 - Afbeeldingen zie bladzijdes 55-56 







Kupplung 


Scheibe 




Schleppertyp 
Trekkertype 




Drukgroep 


Koppelingsplaat 


Ausriicklager 
Druklager 















N° 





N° 




Temis 630 


310/330 


28/200-245L 


310 28/212-51L 






GU6 


(7700053839) 
(233004010) 


LK UC 18Z 45x50 
(6005025913) 
(331026110) 

327 28/221-222L 

LN TC 16Z 27x30 

(7700053838) 

(33301 8410) 




Temis 650 


330/355 


28/200-248L 


330 28/212-53L 




GU6 


(7700029019, 


LK UC 18Z 45x50 








7700018557) 


(600500879) 


28/231-55L 






(235001610) 


355 28/221-224L 
LN TC-LY16Z 27x30 


MS 65x97 
(7700653344, 
7700653345) 
(500005910) 










(7700041396) 












(335019210) 


28/231-56L 

MT 106x140 
(7700653343) 


Dionis 110, 120, 130, 140 


280/280 


28/200-229L 


280 


28/221-207L 


Fructus 110, 120, 130, 140 


GU6 


(6000102759, 


LG 


TF 12Z 30x40 


(500005810) 


Pales 210, 230, 240 




6000102849, 




(6000102850) 








6000103468) 




(328033710) 


28/230-19L 






(228012810) 






AU 








280 28/212-46L 


(410002000) 








LM UF 13Z 18,7x22,2 












(6000102851, 












6000102020) 












(328033810) 




280/280 


28/200-230L 


280 28/221-208L 




GU6 


AA 

(228012811) 


LG TC 12Z 30x40 
(6000103839) 

280 28/212-46L 

LM UF 13Z 18,7x22,2 












(6000102851, 












6000102020) 












(328033810) 




AA Wahweise 






AA 


In optie 




AN Verstarkte Ausfuhrung 






AN 


Versterkt 




AU Pilotlager 






AU 


Toplager 




GA6 Abhangiggeschaltet, 6 Hebel 






GA6 


Gecombineerde bediening, 6 vingers 




GU6 Unabhangiggeschaltet, 6 Hebel 






GU6 


Onafhankelijke bediening, 6 vingers 




LG Fahrscheibe getriebeseitig, eingeba 


at 




LG 


Rijplaat aan versnellingsbakzijde, inge 


bouwd 


LK Zapfwellenscheibe getriebseitig, eii 


lgebaut 




LK 


Aftakasplaat aan versnellingsbakzijde, 


ingebouwd 


LM Zapfwelle motorseitig, lose 






LM 


Losse aftakasplaat aan motorzijde 




LN Fahrscheibe motorseitig, lose 






LN 


Losse rijplaat aan motorzide 




LQ 3 Paar Belage 






LQ 


Met 3 paar pads 




LR 4 Paar Belage 






LR 


Met 4 paar pads 




LS 5 Paar Belage 






LS 


Met 5 paar pads 




LT 6 Paar Belage 






LT 


Met 6 paar pads 




LY 8 Paar Belage 






LY 


Met 8 paar pads 




LZ 9 Paar Belage 






LZ 


Met 9 paar pads 




MS Mit kleinem Durchmesser 






MS 


Klein 




MT Mit grossem Durchmesser 






MT 


Grote 




NV Fester Nebenantrieb, vertieftes Sch 


wungrad, mit 1 


)ruckstuck 


NV 


Vaste PTO, geen vlak vliegwiel, met dn 


ikplaat 


NX 12 Paar Belage 






NX 


Met 12 paar pads 




TC Cerasinter-Belag, gefedert 






TC 


Sintermetaal met veren 




TF Organischer-Belag, gefedert 






TF 


Organisch met veren 




UC Cerasinter-Belag, ungefedert 






UC 


Sintermetaal, vast, niet geveerd 




UF Organischer-Belag, ungefedert 






UF 


Organisch zonder veren 
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28/221-2061 
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KUPPLUNGSZYLINDER 
KOPPELINGSCILINDERS 



1 




Schleppertyp 
Trekkertype 


Abb. 
Afb. 


Hauptzylinder Rep. Satz Abb. Nehmerzylinder Rep. Satz 
Hoofdcilinder Rev. Set Afb. Ontvangstcilinder Rev. Set 


95-12, 95-14, 103-12, 
103-14, 106-14, 113-12, 
113-14, 133-14, 145-14 


1 


28/226-8 28/227-8 

(7700004919, (7701201598) 
7700699033) 

1 


2 


28/228-8 28/229-8 

(7700518258) (7701030685) 

1 



FALTENBALGE 
VERSNELLINGSPOOKHOEZEN 



351, 421, 461, 462, 466, 521, 551, 556, 651, 
652, 656, 32-50, 32-60, 34-60, 42-70, 44-70 




28/551-14 

(0556416900) 



351, 421, 461, 462, 466, 521, 551, 556, 651, 
652, 656, 681, 751, 58-12, 65-12, 70-12, 70-14, 
75-12, 75-14, 80-12, 80-14, 85-12, 85-14 



28/551-13 

(7700634146) 




HUB WELLE 
HEFASSEN 



28/685-6 

(7700558820, 
7700627705) 



54mm 



44,5mm 




420mm 



65mm 



28/685-7 

(7700572599) 




550mm 



51, 53, 55, 56, 57, 56, 88, 89, 

351,421,461,462,466,521, 

551, 556, 651, 652, 656, 681, 751 

32-50F, 32-60F, 42-70F, 44-70F 



71mm 

782,851,95-12,95-14, 103-12, 
103-14, 103-52, 103-54, 106-14, 106-54, 
110-14, 110-54,113-12, 113-14, 120-14, 
120-54, 133-14,133-54, 145-54, 155-54, 
Temis 550, 610, 630, 650 
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ZAPFWELLEN & WELLENDICHTRINGE 
AS PTO & AFTAKASKEERRING 



Schleppertyp 
Trekkertype 



103-52, 103-54, 106-54, 110-54, 
120-54, 133-54, 145-54, 155-54, 
Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640 
Temis 550, 610, 630, 650 



Zapfwelle 
As PTO 




1 3/8" -L= 110mm 
6 Nuten / Tanden 



1 3/4" -L= 110mm 
6 Nuten / Tanden 



1 3/4" -L= 110mm 
2 1 Nuten / Tanden 



28/303-31 

(7700027578) 



28/303-71 

(7700029619) 



28/303-72 
(7700027516) 



461,462,466,521,551, 
556,651,656,681,751, 
32-50, 32-60, 42-70, 44-70, 
50S, 60S, 80S, 90S, 
460S, 480S, 490S 



1 3/8" - 661mm - 6 Nuten / Tanden - 27 Zahne / Tanden 




1 3/8" - 228mm - 6 Nuten / Tanden - 6 Zahne / Tanden 



28/303-32 

(0428854500, 
7700653990, 
7700653988) 



28/303-34 

(7700012302, 
7700502890) 



50S, 60S, 80S, 90S, 
460S, 480S, 490S 




1 3/8" - 23 1mm - 6 Nuten / Tanden - 6 Zahne / Tanden 



28/303-33 

(0556219700) 



781, 782, 851, 891, 951, 981, 1151, 1181, 
95-12, 95-14, 103-12, 103-14, 103-52, 
103-54, 106-14, 106-54, 110-14, 110-54, 
120-14, 113-12, 113-14, 120-54, 133-14, 
133-54, 145-14, 145-54, 155-54 



1 3/8" - 751mm - 6 Nuten / Tanden - 39 Zahne / Tanden 



28/303-35 

(7700012308, 
7700573929) 



58-12, 58-14, 58-32, 58-34, 61-12, 61-14, 
68-12, 68-14, 65-12, 65-14, 65-32, 65-34, 
70-12, 70-14, 70-32, 70-34, 75-12, 75-14, 
75-32, 75-34, 80-12, 80-14, 80-32, 80-34, 
85-12, 85-14, 85-32, 85-34, 90-32, 90-34, 
Ceres 65, 70, 75, 85, 95, 310, 320, 330, 340 
Ergos 85, 95, 105, Cergos 330, 340, 350 




1 3/8" - 296mm - 6 Nuten / Tanden - 35 Zahne / Tanden 



28/303-63 

(7700014299, 
7700012303) 



Ares 710, 720 




28/303-73 

(7700045721) 

540 U/Min / T/min 



1 3/8" - 347mm - 6 Nuten / Tanden - 21-24 Zahne / Tanden 




28/303-74 

(6005021767) 
1000 U/Min I T/min 



1 3/8" - 294mm - 21 Nuten / Tanden - 24 Zahne / Tanden 




28/303-75 

(6005022211) 

1000 U/Min I T/min 



1 3/8" - 294mm - 6 Nuten / Tanden - 24 Zahne / Tanden 



MUFFE FUR ZAPFWELLE 






KOPPEL MOF PTO ^^ 


■k 781,782,851, 


891, 951, 981, 1151, 1181, 95-12, 95-14, 103-12, 




103-14, 103-52, 


103-54, 106-14, 106-54, 110-14, 110-54, 120-14, 


28/301-5 W 


^T 113-12,113-14, 


120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 155-54, 


(7700034575) ^9 




Temis 550, 610, 630, 650 
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BREMSE (HAUPTBREMSZYLINDER & NEHMERBREMSZYLINDER) 
REMMEN (HOOFDREMCILINDERS & ONTVANGSTREMCILINDERS) 



Hauptbremszylinder / Hoofdremcilinders 




Schleppertyp 


Abb. 


Hauptbrems. 


Rep. Satz 


Trekkertype 


Afb. 


Hoofdrem.. 


Rev. Set 


Master I, Master II 


1 


28/410-20 

(7700200371) 


28/411-20 

(7701200374) 


91,92,94,96,98,496,498,891, 


2 


28/410-21 


951,981, 1151, 1181, 1451 




(7700573717) 




61-12, 61-14, 68-12, 68-14, 75-12, 


3 


28/410-22 


28/411-21 


75-14, 80-12, 80-14, 95-12, 95-14, 




(7700004919, 


(7701201598) 


103-12, 103-14, 106-14, 110-14, 113-12, 




7700699033) 




113-14, 120-14, 133-14, 145-14 




(■=> 4/87) 




4 


28/410-23 


28/411-22 






(7700012835, 


(6005002576, 






7700018167, 


6005001485) 






7700021476) 


(5/87 ■=>) 






(5/87 O) 




75-32, 75-34, 85-32, 85-34, 90-32, 90-34, 


4 


28/410-23 


28/411-22 


103-52, 103-54, 106-54, 110-54, 120-54, 




(7700012835, 


(6005002576, 


133-54, 155-54, 




7700018167, 


6005001485) 


Ceres 65, 75, 85, 95, 




7700021476) 




Ergos 85, 95, 105, 








Cergos, 330, 340, 350, 








Ceres 310, 320, 330, 340, 








Temis 550, 610, 630, 650 










■^ M^r 






Nehmerbremszylinder (Bremscheiben ) / Ontvangstremcilinders (Schijfremmen) 



Schleppertyp 
Trekkertype 


Abb. 
Afb. 


Nehmerbrems. 
Ontvangsrem. 


Rep. Satz 
Rev. Set 


91,92,94,96,98,496,498,891, 
951,981, 1151, 1181 


1 


28/413-12 

(7700518258) 


28/414-4 

(7701007614, 
7701007615) 

28/414-5 

(7701030685) 
Mit Kolben 
Met zuiger 


61-12, 61-14, 68-12, 68-14, 75-12, 
75-14, 77-12, 77-14, 80-12, 80-14, 


2 


28/413-13 

(7700005709) 




Nehmerbremszylinder (Girtrakbrems ) / Ontvangstremcilinders (Girtrak rem) 



Schleppertyp 
Trekkertype 


Nehmerbrems. 
Ontvangsrem. 


Rep. Satz 
Rev. Set 


61-12, 61-14, 68-12, 68-14, 75-12, 
75-14, 80-12, 80-14, 95-12, 95-14, 
103-12, 103-14, 106-14, 110-14, 
113-12, 113-14, 120-14, 133-14, 145-14 


28/413-14 

(7701025828, 

7701030351) 

Rechts / Rechts 


28/414-6 

(7701025829) 
Fur 4 zyl. / 1 rad 
Voor 4 cil. / 1 wiel 


28/413-15 (A) 

(7701025827, 
7701030350) 
Links / Links 




(A) 2x 28/413-14 + 2x 28/413-15 per Rad I per wiel 
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BREMSE 
REMMEN 



Bremsklotze Girtrak / Girtrakremblokkenset 



4 Bremsklotze - 1 satz pro Rad / 4 remblokkenset - 1 set per wiel 



Schleppertyp 
Trekkertype 


Abb. 
Afb. 


Bremsklotze 
Remblokkenset 


61-12, 61-14, 68-12, 68-14, 75-12, 
75-14, 80-12, 80-14, 95-12, 95-14, 
103-12, 103-14, 106-14, 110-14, 
113-12, 113-14, 120-14, 133-14, 145-14 


1 


28/412-9 

(7701202160, 

7701201653) 

30 Km/h 


2 


28/412-6 

(6005003571, 

6005000971, 

7701202440) 

40 Km/h 


103-52, 103-54, 106-54 
(Bremse vorne / Voorrem) 


2 


28/412-6 

(6005003571, 
6005000971, 
7701202440) 





Handbremsband Girtrak / Girtrakhandremband 



Schleppertyp 


Abb. 


LBand 


RBand 


1 

Anmerkung 


Trekkertype 


Afb. 


L Band 


RBand 


Opmerking 


68-12, 68-14, 75-12, 75-14, 


1 


28/324-9 


28/324-10 


245mm 


95-12 (<=> 50693), 




(7701025832, 


(7701025851, 


Lg. : 535mm 


95-14 (■=> 52334), 




6005003693, 


6005003694, 




103-12 (O 50404), 




6005008446, 


6005008447, 




103-14(0 52646), 




6005009130) 


6005009131) 




95-12 (50694 O), 


2 


28/324-11 


28/324-12 


290mm 


95-14 (52335 «=>), 




(7701027002, 


(7701027008, 


Lg. : 735mm 


103-12 (50405 ->), 




6005003695, 


6005003696, 




103-14(52647 0), 




6005008448, 


6005008449, 




106-14, 110-14, 113-12, 




6005009132) 


6005009133) 




113-14, 133-14, 145-14, 120-14 












Handbremsescheibe / Handremschijf 



551,651 




28/435-2 

(7700013504, 7701004426, 

6005003083) 

102mm 

28Z 
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BREMSSCHEIBEN (TROCKEN) 
DROGE SCHIJFREMMEN 






1 


2 


3 


4-5 


Schleppertyp 
Trekkertype 


Druckplatte 
Remgroep 


Scheibe 
Frictie schijf 


Satz Bremsbelange 
Remvoeringsset 


Kugel & Feder 
Kogel & veer 


351,421,461,462,521,556, 
656,751,782,851,951, 1151, 
60S, 70S, 80S, 90S, 460S, 480S, 490S 
32-50, 32-60, 34-60, 42-70, 44-70, 


28/417-25 

(7701004423, 
7700012447, 
7701028163, 
7700012446) 
152mm/ 6" 


28/420-21 

(6005003079, 7700013499, 
7700013500, 7700554443, 
7701027948, 7701029783) 

28/420-22 

23Z Carraro 


28/421-5 

(6005000415, 
6005003082, 
7701200201) 


Kugel / Kogel 
28/418-5 

(0772594200, 
6000140175, 
6005001957) 

7/8" 

Feder / Veer 
28/419-6 

(7701017979, 
7701456501, 
6005000386, 
7701004424) 


551,651,652,681,751, 
58-12,58-14,61-12,61-14, 
65-12, 65-14, 68-12, 68-14, 
70-12, 70-14, 75-12, 75-14, 
80-12, 80-14, 85-12, 85-14 


28/417-26 

(7701025453, 

7700012445) 

165mm/ 6 1/2" 


28/420-23 

(6005003078, 7700013496, 
7700013497, 7701027949, 
7701025454, 7701029784) 

37Z 


28/421-6 

(6005003081, 
6005000414, 
6005000458) 


751,752,782,851,951, 1151 


28/417-27 

(7701017977, 

7701024143 

7700012444) 

178mm/ 7" 


28/420-24 

(7701017978, 6005007339, 

7701032800, 7700013503, 

7701025568) 

20Z 


28/421-7 
(7701200403, 
6005003080, 
6005000412, 
6005000413) 


28/420-19 

(6005003077) 



SCHEIBEN (OLBAD) 
REMSCHIJVEN (OLIEBAD) 




Schleppertyp 
Trekkertype 


Hauptscheibe 
Frictieschijf 


1 58-32, 58-34, 65-32, 65-34, 70-32, 70-34 
Ceres 65, 70, 75, 310, 320 


28/422-23 
(7700016494) 
37Z 0165mm 


75-32, 75-34, 80-32, 80-34, 85-32, 85-34, 
90-32, 90-34, Ceres 85, 95, 330, 340, 
Ergos 85, 95, 105, Cergos 330, 340, 350 


28/422-22 
(7700014997) 
37Z 0203mm 


95-12, 95-14, 103-12, 103-14, 103-52, 
103-54, 106-14, 106-54, 110-14, 110-54, 
120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 
145-54, 155-54, Temis 550, 610, 630, 650 


28/422-10 

(7700015006) 
46Z 0222mm 


Ares 630, 640, 710, 720 


28/422-26 

(6005019455) 
14Z 0343mm 



KAPPE / HOES REMSTANG 




28/424-4 

(770014999) 



Alle Modelle / Alle Modellen 
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VORDERACHTSTEILE 
VOORASONDERDELEN 





280 






1 


2 


3 


Schleppertyp 
Trekkertype 


Achschenkel L. 
Fuseepen L, 


Achschenkel R. 
Fuseepen R. 


Buchse 
Bus 


Scheibe 
Druklager 


Super 3, 5,6,7 
D22, D30,N70,N71 


28/470-88 

(0981590300) 


28/471-88 

(0981590400) 


28/477-88 

(0855873400) 
32x35x45mm 




1-1 A = 32mm 


B = 177mm 


Super 7D, 
R57, R86, R88 


28/470-33 


28/471-33 


28/477-38 
(0855954300) 
36x39x45mm 


28/474-4 

(0608513200) 
3 6x60x2 0mm 


1-1 A = 36mm 


B = 177mm 


28/470-34 


28/471-34 


1-1 A = 36mm 


B = 145mm 


301,351,361,421,461,466, 
551,556,651,656,751, 
58-12,58-32,61-12, 
65-12,65-32, 70-12, 70-32, 
Ceres 65, 70, 75, 310, 320 


28/470-32 

(7701456360, 
7701456143) 


28/471-32 

(7701456361, 
7701456144) 


1-1 A = 36mm 


B = 157mm 


681,751,851, 

68-12, 75-12, 75-32, 80-12, 80-32, 
85-12, 85-32, 95-12, 90-32, 
Ceres 85, 95, 310 1158 ■=>), 
Ceres 320 '0276 ■=>), 330, 340 


28/470-42 

(7701456261, 
7701456941) 


28/471-42 

(7701456262, 
7701456942) 


28/477-49 
(7700660383, 
6000103009) 

40x44x50 


28/474-49 

(7700630524, 
7700695657) 


1-2 




Schleppertyp 
Trekkertype 


Abb. 
Afb. 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


Beschreibung 
Omschrijving 


Super 3, 5, 6, 7 
D22, D30,N70,N71 


1 


28/485-39 

(7700522323) 


Bolzen / Schommelpen 
32x190mm 


2 


28/486-39 

(0855873400) 


Buchse / Bus 
32x35x45mm 


32-50, 32-60, 34-60, 42-70, 44-70 


2 


28/486-39 

(0855873400) 


Buchse / Bus 
32x35x45mm 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung. 

RLT-62 - 



£«m | "THE RELIABLE SERVICE" U^ 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen. 

Ed.l (08/02) 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



KUGELLAGER & RADLAGERSATZE + DICHTRING 
VOORWIELLAGERSETS + KEERRING 




Schleppertyp 
Trekkertype 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


Schleppertyp 
Trekkertype 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


Super 2, 3,4, 5, 6, 7, 

D22, D30, D35, N70, N71, N72, V71, V72 


28/460-25 

(7701456504) 


891,981 


28/460-32 

(7701456507) 


50, 60, 70, 80, 90 


28/460-27 

(7701456511) 


32-50, 32-60, 42-70 


28/460-27 

(770145611) 


53 (> 1103122), 55, 56 (> 5114407), 
86 (> 8107179), 89 (> 4142210) 


28/460-25 

(7701456504) 


50-12,55-12 


28/460-34 

(7701456565) 


53 (1103123 >), 56 (5114408 >), 
86 (8107180 >), 89 (4142211 >), 
351 (>1120535), 421 (> 2121366), 
461 (> 3125663), 551 (> 5125034), 
651 (> 6126220), 751 (> 2181052), 
851 (> 6180126) 


28/460-26 

(770146503) 


61-12,65-12 


28/460-29 

(7701456502) 


68-12 


28/460-33 

(7701456506) 


70-12SP 


28/460-29 

(7701456502) 


351 (1120536 > 1121300), 
421 (2121367 > 2124232), 
461 (3125664 > 3130215), 
551 (5125035 > 5138975), 
651 ( 6126221 > 6139213), 
751 (2181053 > 2185626), 
851 (6180127 > 6180779) 


28/460-28 

(7701456510) 


70-12 V/F/EV 


28/460-34 

(7701456565) 


75-12,77-12 


28/460-33 

(7701456506) 


351 (1121301 >), 421 (2124233 >), 
461 ( 3130216 >), 551 (5138976 >), 
651 (6139213 >), 


28/460-29 

(7701456502) 


75-32 


28/460-32 

(7701456507) 


80-12 


28/460-34 

(7701456565) 


751 (2185627 >), 851 (6180779 >) 


28/460-33 

(7701456506) 


85-12 


28/460-33 

(7701456506) 


456, 556, 656 


28/460-29 

(7701456502) 


85-32, 90-32 


28/460-32 

(7701456507) 


462 (> 4222011), 652 (> 6221699) 


28/460-32 

(7701456507) 


95-12 


28/460-33 

(7701456506) 


462 (4222012 >), 652 (6221700 >) 


28/460-33 

(7701456506) 


103-12, 103-52, 113-12 


28/460-32 

(7701456507) 


752, 852 


28/460-32 

(7701456507) 






781 


28/460-33 

(7701456506) 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung 

Ed.l (08/02) 



8i 



'THE RELIABLE SERVICE' 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen 

RLT-63 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



KUGELKOPFE UND SPURSTANGEN 
SPOOR-EN STUURSTANGONDERDELEN 





Schleppertyp 
Trekkertype 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


OEM 

OEM 


Position 
Positie 


Gewinde 

Draad 


Lange 

Lengte 


Konus 

Conisch 


2-RAD-TRAKTOREN 
2 WD TRAKTOREN 


N71,R56, 301,351,361, 
421M,461M, 32-50, 32-60 


28/497-71 


7700681806 
7700505602 


1 
4 


M16xl,5D 


95mm 


14/16 


28/497-75 


7700681808 
7700505603 


2 
3 


M16xl,5G 


95mm 


14/16 


R91,R92, R94,R96,R98 


28/497-76 


7700505786 
7700504269 


1 
4 


M16xl,5D 


85mm 


18/20 


28/497-77 


7700679127 
7700504270 
7700504271 


2 
3 


M16xl,5G 


85mm 


18/20 


461,551,651,681,751,851,951, 
1151, 1451,58-12,58-32,61-12, 
65-12, 65-32, 68-12, 70-12, 70-32, 
75-12, 75-32, 80-12, 85-12, 85-32, 
90-32, 95-12,103-12, 103-52, 113-12, 
Ceres 65, 75, 85, 95, 
Ceres 310, 320, 330, 340 


28/497-76 


7700681811 
7700505786 
7700681810 
7700504269 


5 
6 


M16xl,5D 


85mm 


18/20 


50-12V, 55-12V, 70-12V, 80-12V, 
Dionis 110, 120, 130, 140 
FructusllO, 120, 130, 140 


28/497-143 


6000100832 


9 


M20xl,5G 


95mm 


16/18 


28/497-144 


6000100833 


10 


M20xl,5D 


95mm 


16/18 


Ergos 85, 95, 105 


28/497-84 


7700658834 


7 


M24xl,5G 


105mm 


18/20 


28/497-83 


7700658833 


8 


M24xl,5D 


105 mm 


18/20 



M18D : Kugelkopf Rechtsgewinde, Aussengewinde Ml 8 I Kogel buitendraad Ml 8 rechts 
F24G : Kugelkopf Linksgewinde, Innengewinde M24 / Kogel binnendraad M24 links 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung. 

RLT-64 - 



£«m | "THE RELIABLE SERVICE" U^ 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen. 

Ed.l (08/02) 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



KUGELKOPFE UND SPURSTANGEN 
SPOOR-EN STUURSTANGONDERDELEN 




Schleppertyp 
Trekkertype 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


OEM 

OEM 


Position 
Positie 


Gewinde 
Draad 


Lange 

Lengte 


Konus 

Conisch 




4-F 

4 


tAD-TRAKTORI 
WD TRAKTOREl 


:n 

V 








551-4, 651-4, 
751-4 (81030 >) 
Achse Carraro Vooras 


28/497-80 


6000198855 


7 


M22xl,5G 


100mm 


16/18 


28/497-79 


6000198854 


8 


M22xl,5D 


100mm 


16/18 


555-4,651-4 

Achse Renault Vooras 


28/497-82 


7700693256 


7 


M22xl,5G 


100mm 


18/20 


28/497-81 


7700693255 


8 


M22xl,5D 


100mm 


18/20 


751-4 (> 81029), 
851-4,951-4, 1151-4 
Achse Carraro Vooras 


28/497-78 


6000188759 


7 


M24xl,5G 


105 mm 


20/22 


28/497-164 


6000187031 


8 


M24xl,5D 


105mm 


20/22 


681-4, 681-4S, 751-4S, 782, 
58-14, 58-32, 58-34, 65-14, 65-32, 65-34, 
68-14, 70-14, 70-32, 70-34, 75-14, 75-32, 
75-34, 80-14, 85-14, 80-32, 80-34, 85-32, 
85-34, 90-32, 90-34 


28/497-84 


7700658834 


8 


M24xl,5G 


105mm 


18/20 


28/497-83 


7700658833 


7 


M24xl,5D 


105mm 


18/20 


782-4, 85 1-4S, 

95-14, 103-14, 103-54, 106-14, 106-54, 
110-14, 110-54, 113-14, 120-14, 120-54, 
133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 155-54, 
175-74, 160-94, 180-94 


28/497-86 


7700654420 


8 


M28xl,5G 


105 mm 


20/22 


28/497-85 


7700654419 


7 


M28xl,5D 


105 mm 


20/22 



M18D : Kugelkopf Rechtsgewinde, Aussengewinde Ml 8 I Kogel buitendraad Ml 8 rechts 
F24G : Kugelkopf Linksgewinde, Innengewinde M24 / Kogel binnendraad M24 links 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung 

Ed.l (08/02) 



8i 



'THE RELIABLE SERVICE' 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen 

~RLT-65 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



KUGELKOPFE UND SPURSTANGEN 
SPOOR-EN STUURSTANGONDERDELEN 




M18D : Kugelkopf Rechtsgewinde, Aussengewinde Ml 8 I Kogel buitendraad Ml 8 rechts 
F24G : Kugelkopf Linksgewinde, Innengewinde M24 / Kogel binnendraad M24 links 



Schleppertyp 
Trekkertype 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


OEM 
OEM 


Position 
Positie 


Gewinde 
Draad 


Lange 

Lengte 


Konus 

Conisch 


4-RAD-TRAKTOREN 
4 WD TRAKTOREN 


Ceres 65, 70, 75, 85, 95 
Ceres 310, 320, 330, 340 
Cergos 330, 340, 350 
Achse Sige Vooras 


28/497-145 


6005009895 


1 


A:M22xl,5D 
B:M22xl,5D 


210mm 




28/495-150 


6005009894 


2 


F22xl,5D 


210mm 


23,5x25,5 


103-54, 106-54, 

Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640, 650, 
Ares 710, 720, 725, 735, 815, 825, 
Temis 550, 610, 630, 650 


28/497-146 


6000103325 


1 


A:M22xl,5D 
B:M24xl,5D 


210mm 




28/495-151 


6000103324 


2 


F24xl,5D 


258mm 


23,5x25,5 


50-12, 55-12, 55-14, 
70-12, 70-14, 80-12, 80-14 
Dionis 110, 120, 130, 140 


28/497-147 

L/Z 


6000103044 


1 


A:M20xl,5D 
B:M18xl,5G 


138mm 




28/497-148 

R/R 


6000103045 


1 


A:M20xl,5D 
B:M18xl,5D 


138mm 




28/495-152 
L/L 


6000148972 


2 


F18xl,5G 


55mm 


20/22 


28/495-153 6000148973 
R/R 


2 


F18xl,5D 


55mm 


20/22 


Ceres 65, 75, 85, 95, 
Cergos 340, 350 
Ergos 85, 95, 105 
Achse Carraro Vooras 


28/497-149 6000149001 
6000103261 


1 


A:M20xl,5D 
B:M18xl,5D 


175mm 




28/495-154 


6000103260 


2 


F18xl,5D 


202mm 


20/22 



BUCHSE LENKZYLINDER 
STUURCILINDERBUS 



^^f 



28/579-5F- 018mm 
28/579-6F - 022mm 



BUCHSE FUR ANTRIEBWELLE 
VOORWIELAANDRIJVING - KOPPELSTUKKEN 

551-4, 651-4, 681-4, 751-4, 851-4, 58-14, 58-34, 
65-14, 65-34, 68-14, 75-14, 75-34, 80-14, 85-14, 
85-34, 95-14, 103-14, 103-54, 110-14, 113-12, 
113-14, 133-14, 145-14 
Achse Renault Vooras 

28/6447-8 

(7700654352) 




Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung. 
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De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen. 

Ed.l (08/02) 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 






WELLENDICHTRINGE FUR RADNABE (4 WD) 
KEERRINGEN VOOR WIELNAAF (4 WD) 



17 








Abmessungen 


Bestell-Nr. 


OEM 


Schleppertyp ^^Ktl^^ 


Afmetingen 


Bestel-Nr. 


OEM 


Trekkertype 


105x130x13mm 


28/6408-22 


7700039131,7700027371 


58-32, 58-34, 65-32, 65-34, 70-32, 70-34, 75-32, 75-34, 

80-32, 80-34, 85-32, 85-34, 90-32, 90-34, 103-54, 106-54, 

110-54, 120-54, 133-54, 155-54, 160-94, 180-94 


110x130x12mm 


28/6408-21 


7700016626 


58-32, 58-34, 61-12, 61-14, 65-32, 65-34, 68-12, 68-14, 
70-32, 70-34, 75-12, 75-14, 75-32, 75-34, 80-12, 80-14, 
80-32, 80-34, 85-32, 85-34, 90-32, 90-34, 95-12, 95-14, 
103-12, 103-14, 103-52, 103-54, 106-14, 106-54, 110-14, 
110-54, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 
155-54, 175-74, 160-94, 180-94 


148,5x180,5x15mm 


28/6408-23 


6005009891,6005011172 


Ceres 65, 70, 75, 85, 95, 310, 320, 330, 340 
Cergos 330, 340, 350 


149,9x176x16mm 


28/6408-20 


6000147705 


50-12, 55-12, 55-14, 70-12, 70-14, 

80-12, 80-14, 103-54, 106-54 

Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640, 710, 720, 725, 735 

Dionis 110, 120, 130, 140 

Fructus 110, 120, 130, 140 

Temis 550, 610, 630, 650 



HYDROSTATISCHE LENKUNG 
HYDROSTATISCHE BESTURING 



ORBITROL / STUUR-UNIT 




Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


OEM 

OEM 


Beschreibung 
Omschrijving 


28/560-13 


7700037833, 7700037275, 
7700009996, 7700012229 
OSPC100-ON 150-1155 


140 Bars 

1/2" BSP 


_ 


7700037834,7700035158, 

7700019456 
OSPC125-ON 150-1171 



KREUZSTUCKE FUR VORDERACHSE 
VOORASKRUISSTUKKEN 



Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


Abb. 
AJb. 


OEM 

OEM 


x L (mm) 
x L (mm) 


28/6403-7 


1 


7701025161, 
6000196867 


27x81,7 


28/6403-32 


2 


7701025150, 
7701025155, 
6000196861 


30,2x92,1 





Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung 

Ed.l (08/02) 
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'THE RELIABLE SERVICE' 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen 

RLT-67 



bep»tractof ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



HYDRAULIKPUMPEN 
HYDRA ULIEKPOMPEN 




*^T" 



Typ Bosch Type Typ Bendix Type 


Schleppertyp 
Trekkertype 


OEM 
OEM 


Dre. Bestell-Nr. 
Dm. Bestel-Nr. 


Abb. 
Afb. 


N° Bosch 

Bosch N° 


Dur. Bestell-Nr. 
Debiet Bestel-Nr. 


Abb. 
Afb. 


N° Bendix 

Bendix N° 


Dur. 

Debiet 


D22, D30, D35, N70, N71, N72, N73, 

Super 3, 5, 6, 7, 

Super 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D 


0855946500 


R/R 










69/566-47 


1 


2065, 

R88-03, 

33854-529 


lOcc 


50,51,53,55,56,57,60,70,80, 
82, 86, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 98, 
301,351,361,421,456,460,461, 
466, 480, 486, 489, 490, 492, 496, 
498, 521, 551, 556, 651, 652, 656, 
32-50, 32-60, 34-60, 42-70, 44-70 


7700544580, 
7700544581, 
7700568528 


L/L 


69/565-68 


2 


0510625334 


16cc 


69/566-68 


3 


2066, 

R88-04, 

R88-05, 

35281-520, 

35281-528, 

35281-532 


12cc 


421, 461, 462, 501, 551, 556, 562, 
651,652,656,681,751,752,781, 
782,851,891,951,981, 1151, 1181, 
56-12, 58-14, 61-12, 61-14, 65-12, 
65-14, 68-12, 68-14, 70-12, 70-14, 
75-12, 75-14, 80-12, 80-14, 85-12, 
85-14 


7700013742, 
7700035327, 
7700568529, 
7700568530, 
7700706110, 
7700566099, 
6005020874 


L/L 


69/565-54 


4 


0510565323 
0510565322 


14+8 
cc 


69/566-54 


5 


2068, 

R88-06, 

35281-530, 

35281-566 


14+8 
cc 


50-12,55-12,55-14,70-12, 
70-14, 80-12, 80-14 


6000103052, 
6000102061 


L/L 










69/566-100 


6 


SNP2/14S 
C004 


14cc 


58-32, 58-34, 65-32, 65-34, 75-32, 
75-34, 85-34,90-32, 90-34, 
103-52, 103-54, 106-54 


7700035335, 
7700021284, 
7700019142, 
7700030854, 
6005020877 

7700034421, 
7700032627 


L/L 










69/566-46 


7 


4017, 

35285-524 


16+12 
cc 


L/L 


69/565-108 


8 


0510665417 


19+11 
cc 










58-32, 58-34, 61-12, 61-14, 65-32, 
65-34, 68-12, 68-14, 75-12, 75-14, 
75-32, 75-34, 80-12, 80-14, 85-32, 
85-34, 90-32, 90-34, 95-12, 
95-14, 103-12, 103-14, 106-14, 
110-14, 110-54, 120-14, 120-54, 
133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 
155-54 


7700013007, 
6005020880, 
7700035388, 
7700034422, 
7700030851, 
7700021767, 
7700699878, 
7700028033, 
7700035337, 
7700020957 


R/R 


69/565-72 


9 


0510665093 


16+11 
cc 


69/566-72 


10 


R88-08 
35285-503 
35285-519 


14+8 
cc 


70-32, 70-34, 80-32, 80-34 
Motor Perkins Motor 


7700035340 
7700021635 


R/R 










69/566-101 


11 


4019 

35288-035 


17+ 
ll,9cc 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung. 
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De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen. 

Ed.l (08/02) 



bepCO tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



HYDRAULIKPUMPEN 
HYDRA ULIEKPOMPEN 






Typ Bosch Type 


Typ Bendix Type 


Schleppertyp 
Trekkertype 


OEM 
OEM 


Dre. 
Dra. 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


Abb. 
Afb. 


N° Bosch 

Bosch N° 


Dur. 

Debiet 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


Abb. 
Afb. 


N° Bendix 

Bendix N° 


Dur. 

Debiet 


175-74 


6005004431 


L/L 


69/565-59 


12 


0510615337 


19cc 










1451 




L/L 


69/565-73 


13 


0510665375 


19+11 
cc 










Ceres 65, 75 

(1 Montage / lste Montage) 


7700034421, 
7700032627 


L/L 


69/565-108 


8 


0510665417 


19+11 
cc 










Ceres 65, 75, 85, 95, 
Ceres 310, 320, 330, 340, 
Ergos 85, 95, 105, 
Cergos 330, 340, 350 


7700036171 


L/L 


69/565-7 


14 


0510765347 


22,5 

+11 

cc 










Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640 


6005019352 


L/L 


69/565-75 


15 


0510665389 


19+11 
cc 










Dionis 110, 120, 130, 140 
Fructus 110, 120, 130, 140, 
Pales 210, 230, 240 


6000103052, 
6000102061 


L/L 










69/566-100 


6 


SNP2/14S 
C004 


14cc 



HYDRAULISCHE KUPPLUNGEN 
HYDRA ULIEKKOPPELINGEN 




Schleppertyp 
Trekkertype 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


Abb. 
Afb. 


OEM 

OEM 


Gewinde 
Traad 


Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640, 710, 720 
Ergos 85, 95, 105 


28/908-7 


1 


7700049213, 7700045925, 
7700058551 


M22xl,5 


Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640 
Ceres 65, 70, 75, 85, 95, 310, 320, 330, 340 
Cergos 330, 340, 350 
Temis 550, 610, 630, 650 


28/908-8 


2 


7700041979,7700030114 


3/4" JIC 



Wir vertreiben keine Originalteile. 
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•THE RELIABLE SERVICE' 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen 

~RLT-69 



b@p» tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



REGELBARE HUBSTANGEN 
REGELBARE HEFSTANGEN 





A (Min-Max) 




E 


E 


,-j=^ 


1 i i 






B 0D 


L 


o 


1 i i 






0C 


p 
Abmessung in mm / Afmeting in mm 







1 




2 


3 


4 


Schleppertyp 
Trekkertype 


Hubstange 
Hefstang 


A 


B 


C 


D 


E 


F 


Gabel 

Stelbus+vork 


Rohr 
Buis 


Kugelgelenk 
Kogeleind 


351,421,461, 
462,466,521, 
551,556,651, 
652, 656, 
32-50, 32-60, 
34_60, 42-70, 
44-70 


28/760-58 

(7700005033) 


490-690 




22 


16 


M24x3 


270 


28/762-38 

(7700511694) 
Filet G/LH thread 


28/761-38 

(7700504943, 

7701030210) 

3-1 


28/759-17 

(0823584800, 

7700670541) 

R Gewinde 

1 DraadR 


28/760-59 

(7700005032) 


520-720 




22 


20 


M24x3 


300 


28/762-39 

(7700644798, 
7701030208) 
LGew. /Dra.L 


28/761-39 

(7700504944, 

7701030207) 

3-1 


681,751, 
782, 851 


28/760-52 

(7700005031) 
1-2 


530-750 


20 


22 


20 


M30x3 


350 


28/762-27 
(7700671241, 
7700526581) 
LGQW./DraL 


28/761-37 
7700627699, 
7700671484) 

3-2 


28/759-31 

(7700700415) 
RGew. IDra.R 


28/760-53 

(7700005030) 
1-2 


530-750 


20 


28 


20 


M30x3 


28/759-32 
(7700700416) 
RGew. IDra.R 




A (Min-Max) 






E 


F 






1 i i 






■o 


B 0D 


i 


1 i i 






Abmessung in mm / / 


[fmeting in mm 


1— 1 

0C 



Bolzen 
Pen onder 

28/758-15 
28/758-16 



19mm 
25mm 



H> 



Schleppertyp 
Trekkertype 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


Abb. 
Afb. 


OEM 

OEM 


A 


B 


C 


D 


E 


F 


Kleine Baureihe / Lagere gamma 


28/760-54 


1 




450-595 


22 


22 


19 


M24x3 


M24x3 


Mittlere Baureihe / Midden gamma 


28/760-55 


2 




500-630 


27 


28 


19 


M27x3 


M27x3 


Grosse Baureihe / Hoger gamma 


28/760-56 


3 


7701573111 


630-810 


27 


28 


25 


M30x3,5 


M30x3,5 


Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640 


28/760-57 


4 


7700043318 


635-835 


32 


22 


22 


M27x3 


M27x3 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung. 

RLT-70 - 



'THE RELIABLE SERVICE" 



De onder deelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen. 

Ed.l (08/02) 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



STABILISATOREN REGELBAR 
STABILISATOREN VERSTELBAAR 




5-2 



0C B 

Abmessung in mm / Afmeting in mm 





1 




2 


3 


4 


5 


Schleppertyp 
Trekkertype 


Stabilisator 
Stabilisator 


A 


B 


C 


D 


Kugelende 
Kogeleind 


Rohr 
Buis 


Kugelende 
Kogeleind 


Einzelteile 
Toebehoren 


Alte Typen 
Oud models 




460 


M22 


22,5 


18 


28/746-13 

(0833157100) 


28/744-13 

(7700506163) 


28/743-18 

(7700506162) 


28/756-2 

(7700520772) 

5-1 

Sicherung 

Circlips 

28/758-17 
(0608276602) 

Bolzen 022 
hefstang. 022 


351,421,461,462,466,521, 
551,556,651,652,656,681, 
751,782,851,58-12,58-14, 
58-32, 58-34, 65-12, 65-14, 
65-32, 65-34, 70-12, 70-14, 
70-32, 70-34, 75-12, 75-14, 
75-32, 75-34, 80-12, 80-14, 
80-32, 80-34, 85-12, 85-14, 
85-32, 85-34, 90-32, 90-34 


28/740-33 

(7700005028, 
7701456341, 
7700506163) 


466 


M24 
x3 


22,5 


18 


28/746-14 

(7700670540, 
7700633496) 


28/744-14 

(7701030212, 
7700632031) 


28/743-19 

(7700670539) 


28/740-34 

(7700005029, 
7711050349) 


585 


M24 
x3 


22,5 


18 


28/744-18 

(7701030213, 
7700632032) 


95-12, 95-14, 103-12, 28/740-35 
103-14, 106-14, 110-14, (7700005027, 
113-12, 113-14, 133-14, 7711050350) 
145-14 


525 


M27 
x3 


28,5 


22 


28/746-15 

(7700700415, 
0823934700) 


28/744-15 

(7701030206, 
7700645724) 


28/743-20 

(7700700380, 
7700506922) 






2 


C D 




0B 


i 







Schleppertyp 
Trekkertype 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


Abb. 
Afb. 


OEM 

OEM 


A 


B 


C 


D 


58-32,58-34, 65-32, 65-34, 70-32, 70-34, 75-32, 
75-34, 80-32, 80-34, 85-32, 85-34, 90-32, 90-34, 
Ceres 65, 70, 75, 85, 95, 310, 320, 330, 340, 
Ergos 85, 95, 105, 
Cergos 330, 340, 350 


28/740-1 


1 


7700018995 


585 


22 






95-12, 95-14, 103-12, 103-14, 103-54, 106-14, 
106-54, 110-14, 110-54, 120-14, 120-54, 133-14, 
133-54, 145-14, 145-54, 
Temis 550, 610, 630, 650 


28/740-2 


1 


7700018996 


660 


28,4 






Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640, 
Ares 710, 720, 725, 735, 815, 825 


28/740-36 


2 


7700043410 


405-502 


25,4 


M24x3 


M30x2 



Wir vertreiben keine Originalteile. 

Die Nummern dienen lediglisch als Beschreibung 
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'THE RELIABLE SERVICE' 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen 

RLT-71 



bep»tractof ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



STABILISATOREN REGELBAR 
STABILISATOREN VERSTELBAAR 



STABILSATOR REGELBAR 
STABILISATOR VERSTELBAAR 

50-12, 55-12, 55-14, 70-12, 70-14, 80-12, 80-14 
Achse Carraro / Vooras Carraro 



28/746-11 

(6000140332 + 
6000122144) 



r 




M20x2,5D 



BOLZEN / TREKPENNEN 


^ 


Ak 




^t 


Abmesj 

T" 


1111 


g in mm / Afmeting in mm 


0D 

/ 




jg? 




A 


o 






B 


















Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


OEM 

OEM 


A 


B 


C 


D 


28/704-17 


0606918702 


16 


54 


25 


7 


28/704-18 


7701018864 


16 


97 


25 


5 


28/704-19 


7700511922 


19 


57 


28 


12 


28/704-20 


7700511924 


19 


76 


28 


12 


28/704-21 7700552874, 25 
7700514655 


117 


35 


12 




Hubkraftverstarker : auf Anfrage 
Hydraulische hulphefcilindersets : Op aanvraag 




Fur weitere 3 - Punktteile siehe Katalogue Teil 1 
Voor overige topstangdelen : zie deel 1 



Wir vertreiben keine Originalteile. 
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De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen. 

Ed.l (08/02) 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



VERGLEICHSLISTE WELLENDICHTRINGE 
OVERZICHT VAN OLIE KEERRINGEN 



A : Einzelne Lippe / Enkele lip 

B : Doppelte Lippe / Dubbele lip 

C : Aussen Metall / Metalen buitenkant 

E : Mit zusatzlicher lippe / Met speciale bescherming 





Anmerkung (mm) 
Opmerking (mm) 


Typ 

Type 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


OEM 

OEM 


Anmerkung (mm) 
Opmerking (mm) 


Typ 

Type 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


OEM 

OEM 


17x30x7 


A 


28/6470-70 


7701032055 


55x76x12 


B 


28/6470-90 


7700673020 


30x40x7 


A 


28/6470-71 


7701017603 


58x80x10 


A-E 


28/6470-91 


7701020961 


30x62x10 


A-C 


28/6470-72 


6000125139 


60x75x8 


A-E 


28/6470-92 


6000146703 


35x47x7 


A 


28/6470-73 


7701017815 


60x75x8 


A 


28/6470-93 


6005004452 


35x52x10 


A 


28/6470-74 


7701019415 


60x80x10 


B 


28/6470-94 


7703087046 


35x55x11 


B 


28/6470-75 


6000125372 


60x90x10 


A-C 


28/6470-95 


7701030071 


35x62x12 


A-E 


28/6470-76 


7701018636 


65x85x12 


A 


28/6470-96 


7700006256 


35x72x10 


A-E 


28/6470-77 


6000125163 


65x85x13 


A-C-E 


28/6470-97 


7703087047 


40x52x7 


A 


28/6470-78 


7701017814 


68x90x10 


B-C 


28/6470-98 


0851960500 


40x55x10 


A-C-E 


28/6470-79 


6000101420 


70x90x12 


A-E 


28/6470-99 


0854146400 


40x62x8 


A 


28/6470-80 


6005004453 


70x100x10 


A-E 


28/6470-100 


6000125296 


40x72x12 


A-E 


28/6470-81 


7701018275 


80x110x16 


A-C-E 


28/6470-101 


6000125359 


45x62x10 


B 


28/6470-82 


0855890300 


85x110x12 


A-E 


28/6470-102 


7701026080 


45x62x10 


A 


28/6470-83 


6005004542 


85x110x13 


A-C-E 


28/6470-103 


6005008942 


45x62x13 


A-E 


28/6470-84 


6000102147 


85x110x13 


A-E 


28/6470-104 


7700005852 


45x65x10 


A-C 


28/6470-85 


7701020926 


90x110x13 


A-E 


28/6470-105 


0024411903 


50x70x10 


A-E 


28/6470-86 


0854858900 


95x120x13 


A 


28/9470-106 


7701014045 


50x80x10 


A-C 


28/6470-87 


6000125300 


100x130x16 


A-C-E 


28/6470-107 


6000101515 


55x70x8 


A 


28/6470-88 


6000146705 


110x130x13 


A 


28/6470-108 


6005004462 


55x72x10 


A 


28/6470-89 


7701025070 


165x190x17 


B-C 


28/6470-109 


6005004463 
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'THE RELIABLE SERVICE' 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen 

RLT-73 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



DREHSTROMLICHTMASCHINEN 
WISSELSTROOMDYNAMO 'S 










Schleppertyp / Typ 
Trekkertype / Type 


Abb. 
Afb. 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


OEM 

OEM 


Anmerkung 
Opmerking 


Leistung Regler 
Vermogen Regelaar 


Ohne Riemenscheibe 
Zonder poelie 


1 


62/920-86 


6005000065 
7700681836 
7700636369 


Valeo 9AL2826K, 432973EO 


14V 50Amp. 


62/919-33 

Aussenliegend 
Afzonderlijk 


2 


62/920-116 


IskraAAK3568 


14V 65Amp. 


Eingebaut 
Inbegrepen 


Einfache 
Riemenscheibe 
Enkel poelie 


3 


62/920-73 


7700012969 
7700007595 
6005003151 


Valeo 9AR5071F, 432976M0, 

433479 

Steckanschliisse 

Stekkeraansluiting 


14V 35 Amp. 


62/919-34 


4 


62/920-83 


7700683200 
6005003150 


Valeo 9AR2729F, 432979, 433478 

Schraubanschliisse 

Boutaansluiting 


14V 35 Amp. 


5 


62/920-66 


7704001233 
6005003141 


Valeo A13N69, 43294450, 433472 

Schraubanschlusse 

Boutaansluiting 


14V 50Amp. 


62/919-35 


6 


62/920-57 

(W) 


6005700086 


IskraAAK3581 

Schraubanschlusse 

Boutaansluiting 


14V 65 Amp. 62/919-21 


7 


62/920-50 

(W) 


6005701123 


IskraAAK4554 
Steckanschliisse 
Stekkeraansluiting 


14V 65 Amp. 62/919-17 


Doppelte 
Riemenscheibe 
Dubbele poelie 


8 


62/920-77 


7700707225 
6005003143 


Valeo A13N76, 432978T0 

Schraubanschlusse 

Boutaansluiting 


14V 50 Amp. 62/919-35 


9 


62/920-75 

(W) 


7700008742 


Valeo 2940119, 432980C0, 
433473 

Steckanschliisse 
Stekkeraansluiting 


14V 65 Amp. 


62/919-35 


10 


62/920-70 

(W) 


6005700087 
6005003144 


IskraAAK3584 

Schraubanschlusse 

Boutaansluiting 


14V 65 Amp. 


62/919-21 



(W) Anschluss fur Traktormeter / Aansluiting voor electronische urenteller 



Wir vertreiben keine Originalteile. 
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bepCO tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



DREHSTROMLICHTMASCHINEN 
WISSELSTROOMDYNAMO 'S 



*n^m 


« 


11 






i 






Schleppertyp / Typ 
Trekkertype / Type 


Abb. 
Afb. 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


OEM 

OEM 


Anmerkung 
Opmerking 


Leistung Regler 
Vermogen Regelaar 


Ceres 65, 75, 85, 95, 
310,320,330,340 
Ergos 85, 95, 105, 
Cergos 330, 340, 350 


11 


62/920-21 

(W) 


7700036536 


IskraAAK5116 

Mit Klim. - Einfache Riemens. 

Met airco - Enkel poelie 

Schraubanschliisse 

Boutaansluiting 


14V. 95 Amp. 


62/919-18 


12 


62/920-113 

(W) 


7700036535 


IskraAAK1356 

Ohne Klim. - Einfache Riemens. 

Zonder airco - Enkel poelie 

Schraubanschliisse 

Boutaansluiting 


14V. 65 Amp. 


62/919-17 


Ares 540, 550, 610, 
Ares 620, 630, 640, 
Temis 550 

Riemenscheibe verst. 
Vlak Poelie 


13 


62/920-114 

(W) 


7700046783 
7700042474 


IskraAAK5137,AAK5125 
8 Rillen - 056mm - 8 Groeven 


14V 95Amp. 


62/919-18 


Ares 710, 720, 725 
Ares 735, 815, 825 
Riemenscheibe verst. 
Vlak Poelie 


62/920-117 

(W) 


7700048828 


IskraAAK5157 

8 Rillen - 064mm - 8 Groeven 


14V 95 Amp. 


62/919-18 


Temis 610, 630, 650 


12 


62/920-118 

(W) 


7700053087 
7700058810 


IskraAAK3314 


14V 65 Amp. 


62/919-21 


Series 55, 70, 80 Series 
Dionis, Fructus, Pales 


14 


62/920-119 

(W) 


6005016172 


IskraAAK4552 


14V 65Amp. 


62/919-21 



(W) Anschluss fur Traktormeter / Aansluiting voor electronische urenteller 



Wir vertreiben keine Originalteile. 
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'THE RELIABLE SERVICE' 



De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 
Het betreft niet originele onderdelen 

RLT-75 



bep»tractof ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



ANLASSER 
STARTMOTOREN 





8 






f 


^S 


fl^ 


*M 


m mm 


P^w 









Schlepp. / Motoren 
Trekker. /Motoren 


Abb. 
Afb. 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


OEM 

OEM 


Ritzel 
Tandwiel 


Befestigung 
Bevestiging 


Lange ab Flansch 
Uitwendige lengte 


Leistung 
Vermogen 


Motor / Motor 
MWM 325-2 


1 


62/930-28 

Iskra 
AZJ3123 




9Z 


2R 


228mm 


2,7KW 


Motor / Motor 
226, 227, 325, 327 


2 


62/930-32 

Iskra 
AZJ3218 


7700046893 
7700627394 
7700026780 
6005011729 
7700501670 


9Z 


3R 


228mm 


2,7KW 


2 


62/930-56 

Iskra 
AZJ3244 


6005701125 
6005003153 
7700519797 

7700525547 


9Z 


3R 


240mm 


3,1KW 


3 


62/930-26 




9Z 


3R 


254mm 


3,5KW 


Motor / Motor 
Perkins Super 7, 7D 


3 


62/930-39 


0854324900 


10Z 


3R 


254mm 


3,5KW 


Motor / Motor 
Perkins 3-152, 4-203 


4 


62/930-4 


7701028780 
6005007548 
6005700082 


10Z 


3R 


220mm 


2,7KW 


4 


62/930-10 




10Z 


3R 


254mm 


3,5KW 


5 


62/930-90 

Iskra 
AZJ3148 


6005700082 
6005007548 
7701028780 


10Z 


3R 


214mm 


2,7KW 


Motor / Motor 
Perkins 4-236, 4-248 


6 


62/930-5 


7700011850 


10Z 


3L 


250mm 


3,5KW 


7 


62/930-80 

Iskra 
AZJ3144 


7701031686 
6005700081 
6005003154 
6005021272 


10Z 


3L 


238mm 


2,8KW 


Motor / Motor 
DeutzFL912, FL913 


8 


62/930-68 


6000102270 


9Z 


3L 


220mm 


2,7KW 


7 


62/930-23 

Iskra 
AZJ3170 


6005016395 
6000103270 


9Z 


3L 


228mm 


3KW 



Wir vertreiben keine Originalteile. 
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bepCO tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



ANLASSER 
STARTMOTOREN 




Schlepp. / Motoren Abb. Bestell-Nr. OEM Ritzel Befestigung Lange ab Flansch 
Trekker. /Motoren Afb. Bestel-Nr. OEM Tandwiel Bevestiging Uitwendige lengte 


Leistung 
Vermogen 


Motor / Motor 
John Deere DPSG 
Ceres 310, 320, 330, 340 
Cergos 330, 340, 350 
Ergos 85, 95, 105 


9 


62/930-86 

Iskra 
AZJ3181 


6005012976 
6005022635 


10Z 


2R 


241mm 


3,1KW 


Motor / Motor 
John Deere DPSG 
Ares 540, 550, 610, 
Ares 620, 630, 640 


10 


62/930-58 

Iskra 
AZJ3261 


7700044450 
7700045291 


10Z 


3L 


228mm 


3,1KW 


Motor / Motor 
John Deere DPSG 

Ares 710, 720, 725, 
Ares 735, 815, 825, 
Temis 550 


11 


62/930-59 

Iskra 
AZJ3284 


7700047132 


10Z 


2R 


241mm 


3,1KW 


Motor / Motor 

Iveco 

Temis 610, 630, 650 


12 


62/930-98 

Iskra 
AZJ3339 


7700052677 


9Z 


3L 




3KW 



VERGLEICHLISTE BOSCH - ISKRA- LUCAS - PARIS-RHONE -MAGNETI MARELLI 
VERGELIJKINGSLIJST BOSCH - ISKRA- LUCAS - PARIS-RHONE -MAGNETI MARELLI 



0.001. 
0.001. 
0.001. 
0.001. 
0.001. 
0.001. 
0.001. 
0.001. 
0.001. 
0.001. 
0.001. 
0.001. 
0.001. 
0.001. 
0.001. 
0.001. 
0.986. 
0.986. 
0.986. 
0.986. 



359.025 
359.027 
359.073 
359.096 
362.017 
362.018 
362.025 
362.040 
362.043 
362.306 
362.314 
367.004 
367.010 
367.077 
369.005 
369.017 
011.020 
011.021 
011.200 
014.740 



28/930-56 
28/930-23 
28/930-23 
28/930-23 
28/930-28 
28/930-28 
28/930-32 
28/930-28 
28/930-32 
28/930-32 
28/930-32 
28/930-23 
28/930-23 
28/930-58 
28/930-86 
28/930-56 
28/930-32 
28/930-32 
28/930-23 
28/930-86 



| Iskra | 


1 Lucas II 


11.130.432 


28/930-28 


26412 


28/930-90 


11.130.509 


28/930-80 


27409 


28/930-90 


11.130.520 


28/930-90 


27432 


28/930-90 


11.130.552 


28/930-23 


27470 


28/930-90 


11.130.569 


28/930-86 


27510 


28/930-80 


11.130.669 


28/930-32 


27523 


28/930-80 


11.130.706 


28/930-56 


27572 


28/930-80 


11.130.739 
11.130.820 

AZJ3123 


28/930-58 
28/930-59 

28/930-28 






1 Paris Rhone 1 


D11E120 


28/930-32 


AZJ3144 


28/930-80 


D11E131 


28/930-56 


AZJ3148 


28/930-90 


D11E154 


28/930-80 


AZJ3170 


28/930-23 


D11E158 


28/930-32 


AZJ3181 
AZJ3218 
AZJ3244 


28/930-86 
28/930-32 
28/930-56 






1 Magneti Marelli 1 






AZJ3261 


28/930-58 


MT68S 


28/930-80 


AZJ3284 


28/930-59 
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bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



ERSATZTEILE FUR ANLASSER ISKRA 
STARTMOTOREN - ONDERDELEN ISKRA 









1 


2 


3 


4 


Anlasser 
Startmotoren 


Magnetschalter 
Startrelais 


Ritzel 
Bendix 


Anker 

Anker 


Kohlebtirstensatz 
Koolborstelset 


62/930-32 

AZJ3218 
11130669 


62/940-50 

16908146 
(6005022450) 


62/939-24 

16900254 
(6005016404) 


62/931-30 

16360277 
(6005022453) 


62/933-13 

16905973 
(6005016401) 


62/930-56 

AZJ3244 
11130706 


62/940-51 

16905757 


62/939-24 

16900254 


62/931-51 

16360685 


62/933-14 

16906266 


62/930-90 

AZJ3148 
11130520 


62/940-52 

16908236 


62/939-52 

16901694 


62/931-30 

16360277 


62/933-13 

16905973 


62/930-80 

AZJ3144 
11130509 


62/940-53 

16908029 


62/939-52 

16901694 


62/931-15 

16360524 


62/933-13 

16905973 


62/930-23 

AZJ3170 
11130552 


62/940-23 

16906015 
(6005016398) 


62/939-24 

16900254 
(6005016404) 


62/931-15 

16360524 
(6005016406) 


62/933-13 

16905973 
(6005016401) 


62/930-86 

AZJ3181 
11130569 


62/940-54 

16906409 
(6005013417) 


62/939-54 

16903166 
(6005013430) 


62/931-54 

16360700 
(6005019897) 


62/933-14 

16906266 
(6005013432) 


62/930-58 

AZK3261 
11130739 


62/940-55 

16906825 
(6005019893) 


62/939-55 

16901751 
(6005017559) 


62/931-54 

16360700 
(6005019897) 


62/933-14 

16906266 
(6005013432) 


62/930-59 

AZJ3284 
11130820 


62/940-55 62/939-54 

16906825 16903166 

(6005017554) (6005013430) 

1 


62/931-54 62/933-14 

16360700 16906266 

(6005019897) (6005013432) 

1 



ERSATZTEILE FUR ANLASSER VALEO (PARIS RHONE) 
STARTMOTOREN- ONDERDELENVALEO (PARIS RHONE) 




Auf Anfrage 
Op aanvraag 
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bepCO tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



SCHEIBENWISCHERBLATTER 
RUITENWISSERBLADEN 





Schleppertyp 
Trekkertype 


Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


Abb. 
Ajb. 


OEM 

OEM 


Lange 

Lengte 


58-32, 58-34, 65-32, 65-34, 70-32, 70-34, 75-32, 
75-34, 80-32, 80-34, 85-32, 85-34, 90-32, 90-34 
Ceres 310, 320, 330, 340 


70/1987-18 


1 


7700005784, 6005000973 


450-460mm 


61-12, 61-14, 68-12, 68-14, 75-12, 75-14, 75-32, 
75-34, 80-12, 80-14, 85-32, 85-34, 90-32, 90-34, 
95-12, 95-14, 103-12, 103-14, 106-14, 110-14, 
110-54, 113-12, 113-14, 120-14, 120-54, 133-14, 
133-54, 145-14, 145-54, 155-54, 160-94, 175-74, 
180-94 


70/1987-30 


2 


7700003712, 7700696040, 
7700041008 


700mm 



KABINEN-HEIZUNG 
KABINEVERWARMING 



28/1988-7 

(7701024792) 

Heizungsventilator 

Ventilator voor kabineverw arming 




28/1988-8 

(7701030544, 7701024791, 7701984823) 

Steuerrelais 

Weerstandset 



KABINEN VERKLEIDUNG 
CABINEDAK 




Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 


Abb. 
Afb. 


OEM Schleppertyp 
OEM Trekkertype 


28/4157-1 


1 


7701350456 


351,421,461,462, 

466, 521, 551, 556, 

651,652,656 


28/4157-2 
1 


2 


6005001284 


782,851,891,951, 
981, 1151, 1181 
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RLT-79 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



SPIEGEL 
SPIEGELS 



Bestell-Nr. OEM 
Bestel-Nr. OEM, 


Beschreibung 
Omschrijving 


28/4172-43 


6005020999 


Teleskoparm (L) ohne Spiegel 

Spiegelsteun verstelbaar 

(L) zonder spiegel 

400-630mm 


28/4172-42 


6005021100 


Teleskoparm (R) ohne Spiegel 

Spiegelsteun verstelbaar 

(R) zonder spiegel 

400-630mm 


28/4172-31 


6005020998 


Spiegelkopf / Spiegel 

370x185mm 

Befestigung / Bevestiging 018mm 




Siehe Katalog Teil 1 
Zie tevens ons programma spiegels deel 



SITZE 
ZITTINGEN 



61/830-980 : Velour blau / Blauwe fluwelen bekleding 
61/830-981 : Stoff schwarz / Zwart stoffen bekleding 





Verstellbare Lendenstiitze 
Lendevers telling 

Verstellbare Armlehnen 
Regelbare armsteunen 

Verstellbare Riickenlehne 
Hoekverstelling rugsteun 

Drehbare Konsole (360°) 
Draaiplaat 

Horizontalverstellung 
Hoogteverstelling achter kant 

Neigungsverstellung 
Hoogteverstelling voor kant 

Hohenverstellung 

Regelbare volgens het gewicht v/d chauffeur 

Blockierung der Horizontal verstellung 

Lengteregeling 



SITZKISSEN / HOES 




61/831-24 

410x340x110mm 





61/831-25 

360x195x35mm 




61/831-26 

355x220x60mm 




61/831-27 

340x310x85mm 



Fur weitere Sitze siehe Katalog Teil 1 
Voor andere zittingen zie ook deel 1 




61/831-28 

400x380x90mm 
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bepCO tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



GASFEDERN 
GASCILINDERS 




Schleppertyp 
Trekkertype 


Frontscheibe 
Voorruit 


Turscheibe 
Deur 


Dach 
Dakkluik 


Heckscheibe 
Achterruit 


301, 351, 361, 421, 461, 462, 466, 521, 551, 
651,652,656,681,751 




28/872-19 

(7701350668) 
490mm 




28/870-54 

(7701025587) 
490mm 


751,781,851 




28/870-26 

(7700002849) 
592mm 






891,951,981, 1151, 1181 






28/870-26 

(7700002849) 
592mm 


55-12, 55-14, 70-12, 70-14 








28/870-61 

(6005014318) 
325mm 


58-12, 58-14, 58-32, 58-34, 61-12, 61-14, 65-12, 
65-14, 65-32, 65-34, 68-12, 68-14, 70-12, 70-14, 
70-32, 70-34, 75-12, 75-14, 75-32, 75-34, 80-12, 
80-14, 80-32, 80-34, 85-32, 85-34, 90-32, 90-34, 
95-12, 95-14, 103-12, 103-14, 106-14, 
Ceres 65, 70, 75, 85, 95, 310, 320, 330, 340 








28/870-24 

(7700005276) 
375mm 


75-32, 75-34, 85-32, 85-34, 90-32, 90-34, 95-12, 
95-14, 103-12, 103-14, 103-52, 103-54, 106-14, 
106-54, 110-14, 110-54, 113-12, 113-14, 120-14, 
120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 155-54, 
160-94, 175-74, 180-94, 
Temis 550, 610, 630, 650 








28/870-25 

(7700002848, 
7700037427, 
7700687189, 
7700687409) 
600mm 


Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640 


28/874-7 

(7700047061) 

630mm 








Ergos 85, 95, 105 




28/872-26 

(6005014361) 
255mm 




28/870-61 

(6005014318) 
325mm 


Cergos 330, 340, 350 




28/870-61 

(6005014318) 
325mm 


28/870-62 

(6005022224) 
365mm 



FARBE 
VERF 




DIE BESTE FARBEDE 
AUF DEM MARKT 



L&BDE &MERIGAINE 



64/LA.3010/L 
64/LA.3010/SP 
64/LA.3030/L 
64/LA.3030/SP 



Orange / Oranje 
Orange / Oranje 
Gelb / Geel 
Gelb / Geel 



64/LA.7004/L 
64/LA.7004/SP 
64/LA.9010/L 
64/LA.9010/SP 



— BEST VERKRIJGBARE 
™ VERF OP DE MARKT 

Braun / Bruin 
Braun / Bruin 
Hellelfenbein / Licht ivoor 
Hellelfenbein / Licht ivoor 
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bep»tractof ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



KABINENSCHEIBEN 
KABINERUITEN 



Serien Ares RX & RZ Series 

RX 540, 550, 610, 620 & 630 

RZ 550, 610, 620, 630, 640, 710, 720, 725, 735, 815 & 825 



Scheibe getont / Ruiten getint 



Frontscheibe / Voorruit 

1395 




28/4001-11 

'25 (7700035810, 7700035820, R0020) 
Fest / Vast 



o: • 
/ •• / \** \ 

460 560 460 



28/4004-6 

30 (7700048128, R0021) 

Ausstellbar / Openklapbaar 



Vorne / Voorruit 



57i 



. 



460 



460 



570 



28/4016-11 

(7700035806, R0022) 
Rechts / Rechts 

28/4015-11 

(7700035805, R0023) 
Links / Links 



Hinten / Achteraan 

I 750 | 




28/4071-31 

(7700048328, R0028) 


910 / • 

/•. . J 


| 

750 

I 


930 






Ruckseite / Achterste hoekruit 



475 



865 




?™ 



28/4069-5 

(7700048327, 7700045840, R0026) 
Rechts / Rechts 

28/4069-6 

(7700048326, 7700045839, R0027) 
Links / Links 



Turscheibe / Deur 

750 




1480 



28/4038-20 

(7700044196, R0024) 
Rechts / Rechts 



28/4039-20 

(7700044195, R0025) 
Links / Links 



h liT l 
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bepCO tractor ports 
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KABINENSCHEIBEN 
KABINERUITEN 



Serien TS, TX & TZ Series 



Scheibe getont / Ruiten getint 



Seite / Zijkant 

^.535^ 


28/4047-67 

(7700016530, R1004) 
Links & Rechts / Links & Rechts 


860 / m + 


845 

[ 


645 





Frontscheibe / Voorruit 
1160 



28/4001-12 

(7700016589, R1000) 
Fest / Vast 



Turscheibe / Deur 



1305 




720 



28/4020-28 

(7700017134, R1002) 

Links & Rechts, Ausstellbar 

Links & Rechts, Openklapbaar 



355 



28/4038-21 

(7700017132, R1003) 
Rechts, Fest / Rechts, Vast 
Ausschliesslich TS Alleen 



1535 




900 



400 




28/4014-5 

(7700017128, R1001) 
Links & Rechts / Links & Rechts 



DICHTINGEN FUR KABINENSCHEIBEN 
RUITDICHTINGEN VOOR CABINE-RUITEN 



H-Profil (schwarz) 
Ruitdichting (zwart rubber) 



Tiirgummi (schwarz) 
Klemtochstrip (zwart) 



Bestell-Nr. 
Bestel-Nr. 



««« ♦<vn> 





70/4110-9 70/4110-10 70/4110-11 70/4111-4 70/4110-12 70/4110-13 70/4112-2 

(A) (B) (C) 



70/4112-3 



70/4112-4 



70/4112-5 



Glasbreite 6,0mm 4,7mm 4,7mm 5,0mm 4,0mm 6,0mm 2,0-5,0mm 5,0mm 5,5mm 

Glasdikte Gummi fur 



Blechstarke 
Glasdikte 



1,2- 1,6mm 



1,2- 1,6mm 



Prees. voor 
2,6-3,2mm 



for A, B, C 



2,0mm 



2,0mm 
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bep»tractof ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



KABINENSCHEIBEN 
KABINERUITEN 



Serien TS, TX & TZ Series 



Scheibe getont Ausser (*) 
Ruiten getint Uitgezonderd (*) 



Hinten / Achteraan 



J ™ mi 



Hinten / Achteraan 
■i»ilULm:M !B!B!H!f^ 



28/4072-66 

(7700687192, R1006) 
Oben / Bovenaan 



28/4072-67 

(7700017670, R1008) 
Oben / Bovenaan 



h 



1150 



H 



h 



1155 



1150 



540 /• 



w ill 



540 



515 



515 



2 



1155 



890 



/;. .*- ■ — ; ' ™ f.. .i 

• • \\ ' 1215 ' I 1215 1 // # # 

5_5 )1 fl % J\ fl i SY\ i( 5_5 

1240 — I 335 / \ 335 335 / \ 335 |— 12 45 



865 



1240 

28/4071-32 

(7700687193, R1005) 
1 Stuck / 1 Stuk 



f 

335/ 

L 



1255 



i 



335 335 , 

Y. i 



1255 



l 



335 



28/4073-39 

(7700017669, R1015) 
Unten / Beneden 




28/4073-39 

(7700017669, R1015) 
Unten / Beneden 



1245 

28/4071-33 

(7700017671, R1007) 
1 Stuck / 1 Stuk 



Hinten unten / Achter beneden 



VMrnmmmmm^M*mmmmm*mmm 



375 



150 



n 

305 
J_l 



IT 

305 
\l 



330 330 



375 

28/4073-44 

(7700007526,7700001555, 

R1013) 

Zentrum / Centrum 



150 
28/4073-45 (* 

(7700007527, R1014) 
Seite / Zijkant 



Hinten unten / Achtezijde beneden 



^ 03/1983 



04/1983 ^> 06/198', 



07/1987 ^> 06/1989 



07/1989 ^> 



r 

395 
J_ 



h 



790 



"I 



T 

395 
1 



300 



|- 



790 



-I 



790 

140^ "M4C 

540 



T300 
140 



h 



740 



235 J\ 
260 



«n^ S?fi 



310 



T235 

260 



T 
395 

1 



h 



750 



"I 



T 

395 
1 



I- 



750 



-I 



28/4073-40 

(7700007517, R1009) 



28/4073-41 

(7700007528, R1010) 



28/4073-42 

(7700017136, R1011) 



28/4073-43 

(7700020507, R1012) 
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bepCO tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 



KABINENSCHEIBEN 
KABINERUITEN 



Serien Ceres Series 

65, 70, 70X, 75. 75X, 85, 85X, 95, 95X 



Frontscheibe / Voorruit 

1155 



780 




780 



28/4000-57 

(6005010158, D8091) 



305 620 305 

— 1150 — 



ECabine X / Kabine X 



28/4000-58 

(6005010155, D8090) 





/orn 


/ Voorruit 




308 




| 

583 








j 






304 




1 

620 

i 


J 





Kabine std / Kabine std 



28/4012-38 

(6005010160, D8093) 
Links & Rechts / Links & Rechts 



28/4012-39 

(6005010157, D8092) 
Links & Rechts / Links & Rechts 
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RA 



Scheiben klar / Ruiten helder 



Seite / Zijkant 

415 




1 

28/4047-38 

770 (6005010162, D8095) 

Links & Rechts / Links & Rechts 



415 



Turscheibe / Deur 

— 685 — 

T( 

300 




28/4021-30 

(6005010161, D8094) 
Links & Rechts / Links & Rechts 

1085 



185 



If 




Hinten oben / Achteraan boven 



I 1155 1 



i 



ii 



195« • 



1025 
— 1155- 



i 540 



1 
290 



28/4072-42 

(6005010163, D8096) 



I 



\ 



750 IT 9 I 540 

- LLJ ^290 



28/4072-82 

(6005021388, D8098) 



1025 



Hinten unten / Achteraan beneden 



774 



-\ 



389 
1 



28/4073-28 

(6005002917, D8097) 



774 



^ 
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bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 







VERGLEICHSLISTE 












VERGELIJKINGSLIJST 










OEM 


Bestell-Nr. Alte-Nr. Seite 


OEM 


Bestell-Nr. 


Alte-Nr. Seite 


OEM 


Bestell-Nr. 


Alte-Nr. Seite 


OEM 


Bestel-NR. Oude Nr. Pagina 


OEM 


Bestel-Nr.. 


Oude Nr. Pagina 


OEM 


Bestel-Nr.. 


Oude Nr. Pagina 


0003563512 


60/161-31 




34 


0123100200 


28/130-205 




26 


6000146705 


28/6470-88 




73 


0003563565 


60/161-35 




34, 35, 36 


0123106600 


28/117-122 


RR49167 


24 


60001469603 


63/1884-27 




43 


0024411903 


28/6470-105 




73 


0123166400 


28/130-103 


RR66400 


26 


600014703 


28/6470-92 




73 


0122663500 


28/130-99 


RR63500 


26 


0428854500 


28/303-32 


28/854500 


58 


6000147705 


28/6408-20 




67 


0122663600 


28/130-102 


RR63600 


26 


0556219700 


28/303-33 


28/12302 


58 


6000148972 


28/495-152 




66 


0122672800 


60/96-1 




33 


0556416900 


28/551-14 




57 


6000148973 


28/495-153 




66 


0122904100+ 








0606702100 


28/167-25 


RR702100 


22 


6000149001 


28/497-149 




66 


0122904200 


28/85-11 




19 


0606918702 


28/704-17 


RR9 18702 


72 


6000149701 


60/655-7 




33-36 


0122904200+ 








0608276602 


28/758-17 


RR276602 


71 


6000187031 


28/497-164 




65 


0122904100 


28/85-11 




19 


0608513200 


28/474-4 


28/954299 


62 


6000188759 


28/497-78 


RR188759 


65 


0122913200 


28/117-121 


RR40126 


24 


0772594200 


28/418-5 




61 


6000196861 


28/6403-32 


28/1025155 


67 


0122995500 


28/75-161 


W50731 


20,21 


0823584800 


28/759-17 


RR5 84800 


70 


6000196867 


28/6403-7 


28/1025121 


67 


0122995600(2x)+ 








0823934700 


28/746-15 


28/700415 


71 


6000198854 


28/497-79 


RR198854 


65 


0122995700 


28/2-64A 




7 


0833157100 


28/746-13 


RR157100 


71 


6000198855 


28/497-80 


RR198855 


65 


0122995600(3x)+ 








0851244200 


28/117-123 


RR40021 


24 


6001000735 


60/97-37 




35,37 


0122995700 


28/2-58A 




7,8 


0851960500 


28/6470-98 




73 


6001143030 


28/1913-106 




41 


0122995600(4x)+ 








0854146400 


28/6470-99 




73 


6005000004 


28/143-38 


RR6362 


27 


0122995700 


28/2-59A 




7-9 


0854294600 


28/65-18 




22 


6005000065 


62/920-86 


510E261 


74 


0122995600(6x)+ 








0854294800 


28/65-20 




22 


6005000065 


62/920-116 




74 


0122995700 


28/2-60A 




7-9 


0854324900 


62/930-39 


RR8543249 


76 


6005000190 


28/186-12 


RR70102P 


42 


0122995700+ 








0854804700 


60/111-28 




33 


6005000357 


28/141-26 


RR000357 


31 


0122995600(2x) 


28/2-64A 




7 


0854806000 


60/111-32 




33 


6005000372 


28/66-20 




22 


0122995700+ 








0854838600 


60/96-25 




33,34 


6005000383 


60/111-56 




34-37 


0122995600(3x) 


28/2-58A 




7,8 


0854858900 


28/6470-86 




73 


6005000386 


28/419-6 




61 


0122995700+ 








0854975700 


60/111-36 




33,34 


6005000412 


28/421-7 


RR200403 


61 


0122995600(4x) 


28/2-59A 




7-9 


0855542700 


28/1918-48 


ET321 


39 


6005000413 


28/421-7 


RR200403 


61 


0122995700+ 








0855589600 


60/111-3 




33, 34, 


6005000414 


28/421-6 


RR99K 


61 


0122995600(6x) 


28/2-60A 




7-9 


35,36 








6005000415 


28/421-5 


RR200201 


61 


0122997000 


28/45-45 




18 


0855671700 


28/100-74 


28/0855 


25 


6005000458 


28/421-6 


RR99K 


61 


0122997200 


28/46-45 




18 


0855787700 


28/117-125 


RR71027 


24 


6005000494 


28/31-29 




13-15 


0122998800 


60/96-22 




33 


0855873400 


28/477-88 


28/873400 


62 


6005000788 


60/111-56 




34-37 


0123004400(2x)+ 








0855873400 


28/486-39 


28/873400 


62 


6005000894 


60/111-3 




33-36 


0123004800 


28/2-64 




7 


0855890300 


28/6470-82 




73 


6005000895 


60/111-4 




35,36 


0123004400(3x)+ 








0855946500 


69/566-47 


RR1606 


68 


6005000951 


28/1918-55 


S80 19/20 


41 


0123004800 


28/2-58 


W50754K 


7,8 


0855954300 


28/477-38 


28/954300 


62 


6005000952 


28/1912-106 




41 


0123004400(4x)+ 








0855971300 


28/117-126 


RR70201 


24 


6005000954 


60/111-3 




33-36 


0123004800 


28/2-59 


W50755K 


7-9 


0870391300 


28/21 2-4 1L 


328006916 


46 


6005000971 


28/412-6 


28/3571 


60 


0123004400(6x)+ 








0981590300 


28/470-88 


RR9815903 


62 


6005000973 


70/1987-18 


10/3225 


79 


0123004800 


28/2-60 


W50756K 


7-9 


0981590400 


28/471-88 


RR9815904 


62 


6005001284 


28/4157-2 




79 


0123004500(2x)+ 








0987045200 


28/130-96 


RR45200 


26 


6005001440 


28/221-211L 


331010511 


48-50, 52 


0123004900 


28/2-64B 




7 


0987045400 


28/130-97 


RR45400 


26 


6005001485 


28/411-22 


28/7380K 


59 


0123004500(3x)+ 








5000241796 


60/161-31 




34 


6005001542 


28/85-11 




19 


0123004900 


28/2-58B 




7,8 


5000802477 


60/162-31 




34 


6005001544 


28/22 1-205L 


328017011 


48,49,51 


0123004500(4x)+ 








6000100506 


28/23 1-57L 


500045900 


48 


6005001566 


28/11-31 


W50745 


7-9 


0123004900 


28/2-59B 




7-9 


6000100507 


28/23 1-58L 




48 


6005001583 


28/1919-55 


S80 19/201 


41 


0123004500(6x)+ 








6000100832 


28/497-143 


28/100832 


64 


6005001584 


28/1913-106 




41 


0123004900 


28/2-60B 




7-9 


6000100833 


28/497-144 


28/100833 


64 


6005001675 


60/97-37 




35,37 


0123004600(2x)+ 








6000101420 


28/6470-79 




73 


6005001691 


60/96-20 




33,34 


0123005000 


28/2-64C 




7 


6000101515 


28/6470-107 




73 


6005001727 


60/97-1 




35 


0123004600(3x)+ 








6000102020 


28/212-46L 




48,54 


6005001957 


28/418-5 




61 


0123005000 


28/2-58C 




7,8 


6000102061 


69/566-100 




68,69 


6005002335 


60/655-6 




34-37 


0123004600(4x)+ 








6000102147 


28/6470-84 




73 


6005002336 


28/1919-55 


S8019/201 


41 


0123005000 


28/2-59C 




7-9 


6000102270 


62/930-68 


Kl 17/4 166 


76 


6005002529 


60/162-81 




35,36 


0123004600(6x)+ 








6000102320 


63/1884-11 




43 


6005002576 


28/411-22 


28/7380K 


59 


0123005000 


28/2-60C 




7-9 


6000102421 


28/1918-54 


ET420 


41 


6005002689 


28/212-54L 


333006610 


47,50 


0123004800+ 








6000102759 


28/200-229L 




48,54 


6005002708 


28/186-11 


RR70100E 


42 


0123004400(2x) 


28/2-64 




7 


6000102849 


28/200-229L 




48,54 


6005002917 


28/4073-28 


D8097 


87 


0123004800+ 








6000102850 


28/22 1-207L 




48,54 


6005003077 


28/420-19 




61 


0123004400(3x) 


28/2-58 


W50754K 


7,8 


6000102851 


28/212-46L 




48,54 


6005003078 


28/420-23 


RR1025454 


61 


0123004800+ 








6000103009 


28/477-49 




62 


6005003079 


28/420-21 


RR554443 


61 


0123004400(4x) 


28/2-59 


W50755K 


7-9 


6000103044 


28/497-147 




66 


6005003080 


28/421-7 


RR200403 


61 


0123004800+ 








6000103045 


28/497-148 




66 


6005003081 


28/421-6 


RR99K 


61 


0123004400(6x) 


28/2-60 


W50756K 


7-9 


6000103052 


69/566-100 




68,69 


6005003082 


28/421-5 


RR200201 


61 


0123004900+ 








6000103260 


28/495-154 




66 


6005003083 


28/435-2 




60 


0123004500(2x) 


28/2-64B 




7 


6000103261 


28/497-149 




66 


6005003141 


62/920-66 


15/1233 


74 


0123004900+ 








6000103270 


62/930-23 


K073 


76 


6005003144 


62/920-70 


15/1524 


74 


0123004500(3x) 


28/2-5 8B 




7,8 


6000103324 


28/495-151 




66 


6005003150 


62/920-83 


510E203 


74 


0123004900+ 








6000103325 


28/497-146 




66 


6005003151 


62/920-73 


15/2969 


74 


0123004500(4x) 


28/2-59B 




7-9 


6000103468 


28/200-229L 




48,54 


6005003153 


62/930-56 


15/00706 


76 


0123004900+ 








6000103839 


28/22 1-208L 




48,54 


6005003154 


62/930-80 




76 


0123004500(6x) 


28/2-60B 




7-9 


6000122144 


28/746-11 




72 


6005003243 


60/574-7 




36 


0123005000+ 








6000125139 


28/6470-72 




73 


6005003244 


60/655-6 




34-37 


0123004600(2x) 


28/2-64C 




7 


6000125163 


28/6470-77 




73 


6005003402 


28/141-31 




27 


0123005000+ 








6000125296 


28/6470-100 




73 


6005003408 


28/101-42 




25 


0123004600(3x) 


28/2-58C 




7,8 


6000125300 


28/6470-87 




73 


6005003571 


28/412-6 


28/3571 


60 


0123005000+ 








6000125359 


28/6470-101 




73 


6005003693 


28/324-9 


RR1025832 


60 


0123004600(4x) 


28/2-59C 




7-9 


6000125372 


28/6470-75 




73 


6005003694 


28/324-10 


RR1025851 


60 


0123005000+ 








6000130098 


28/1918-55 


S80 19/20 


41 


6005003695 


28/324-11 


RR321222 


60 


0123004600(6x) 


28/2-60C 




7-9 


6000140175 


28/418-5 




61 


6005003696 


28/324-12 


RR321223 


60 


0123028200 


28/42-45 


W50740 


18 


6000140332 


28/746-11 




72 


6005003699 


28/74-46 




20,21 


0123028300 


28/43-45 


W50741 


18 


6000143151 


60/655-6 




34-37 


6005003706(2x)+ 








0123028400 


28/6306-1 




18 


6000145449 


60/162-157 




35,37 


6005003707(2x) 


28/37-6 


W17950 


19 


0123028500 


28/74-161 


W50715 


20,21 


6000145450 


60/161-157 




35,37 


6005003707 


28/100-66 


RR18181 


25 


0123042500 


28/58-16 




45 


6000145452 


60/162-158 




35,37 


6005003707(2x)+ 








0123042700 


28/58-17 




45 


6000145453 

1 


60/161-158 




35,37 


6005003706(2x) 


28/37-6 


W17950 


19 
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6005003724 


28/42-44 


W50772 


18 


6005011028 


28/212-48L 


331005916 


47, 50, 53 


7700003987 


28/1912-103 


ET2215K 


40 


6005003725 


28/43-44 


W50773 


18 


6005011046 


28/31-31 


31-31 


13-15 


7700003988 


28/1912-102 


ET2215 


40 


6005003755 


28/141-24 


RR003755 


32 


6005011047 


28/31-33 


31-33 


13-15 


7700004520 


28/153-104 


RR004520 


28 


6005003756 


28/141-27 




31 


6005011111 


60/161-153 




36,37 


7700004521 


28/154-97 


RR004521 


28 


6005004431 


69/565-59 


BH615337 


69 


6005011112 


60/162-153 




36,37 


7700004827 


63/1884-11 




43 


6005004432 


28/200-223L 


135005120 


51 


6005011729 


62/930-32 


XF130100 


76 


7700004829 


63/1884-5 




43 


6005004433 


28/22 1-223L 


335007620 


51 


6005012109 


60/97-7 




36,37 


7700004831 


63/1884-13 




43 


6005004452 


28/6470-93 




73 


6005012113 


60/111-26 




37 


7700004832 


63/1884-18 




43 


6005004453 


28/6470-80 




73 


6005012122 


28/117-63 




24 


7700004833 


63/1884-24 




43 


6005004462 


28/6470-108 




73 


6005012163 


28/221 -2 13L 


331021710 


52 


7700004834 


63/1884-2 




43 


6005004463 


28/6470-109 




73 


6005012164 


28/221 -2 13L 


331021710 


52 


7700004855 


28/181-37 


28/4855 


38 


6005004542 


28/6470-83 




73 


6005012976 


62/930-86 


15/70436AR 


77 


7700004919 


28/226-8 




57 


6005004616 


28/143-38 


RR6362 


27 


6005013076 


28/100-64 




25 


7700004919 


28/410-22 


RR4919 


59 


6005005033 


28/130-8 


P413 1/2914 


26 


6005013394 


28/130-207 




26 


7700005027 


28/740-35 


RR025K 


71 


6005005057 


28/35-75 




13-16 


6005013417 


62/940-54 




78 


7700005028 


28/740-33 


RR024K 


71 


6005005198 


28/13-31 


W50747 


7-9 


6005013432 


62/933-14 




78 


7700005029 


28/740-34 


RR026K 


71 


6005005225 


28/221 -2 16L 


333005511 


47,50 


6005014318 


28/870-61 




81 


7700005030 


28/760-53 


RR081K 


70 


6005007128 


28/31-32 


31-32 


13-15 


6005014361 


28/872-26 




81 


7700005031 


28/760-52 


RR141K 


70 


6005007187 


28/200-225L 


228002714 


46 


6005014811 


28/130-207 




26 


7700005032 


28/760-59 


RR103K 


70 


6005007188 


28/200-226L 


228006911 


46 


6005014861 


28/1912-98 


10/7193K 


40 


7700005033 


28/760-58 


RR089K 


70 


6005007189 


28/212-40L 


323009116 


46,47 


6005014862 


28/1912-99 


10/7192 


40 


7700005276 


28/870-24 


28/5276 


81 


6005007191 


28/22 1-206L 


328029810 


48,49,51 


6005016172 


62/920-119 




75 


7700005570 


28/200-234L 


231005211 


47 


6005007192 


28/212-42L 


328006917 


46 


6005016395 


62/930-23 


K073 


76 


7700005571 


28/200-225L 


228002714 


46 


6005007193 


28/22 1-204L 


328007016 


46 


6005016398 


62/940-23 


16906015 


78 


7700005573 


28/1918-50 


ET2214 


39 


6005007198 


28/221 -2 10L 


331008716 


47, 50, 53 


6005016401 


62/933-13 




78 


7700005574 


28/1918-51 


ET2213 


39 


6005007199 


28/221 -2 12L 


331010516 


49,52 


6005016404 


62/939-24 


16900254 


78 


7700005709 


28/413-13 


28/0579 


59 


6005007200 


28/212-48L 


331005916 


47, 50, 53 


6005016406 


62/931-15 




78 


7700005784 


70/1987-18 


10/3225 


79 


6005007326 


28/200-224L 


225002411 


46,47 


6005016430 


62/939-54 




78 


7700005852 


28/6470-104 




73 


6005007327 


28/212-54L 


333006610 


47,50 


6005017554 


62/940-55 




78 


7700006256 


28/6470-96 




73 


6005007339 


28/420-24 


RR17978 


61 


6005017559 


62/939-55 




78 


7700006422 


28/164-33 




22 


6005007409 


60/111-3 




33-36 


6005019259 


60/625-6 




37 


7700006752 


28/154-98 


RR06752 


29,31 


6005007410 


60/111-4 




35,36 


6005019308 


28/141-30 




32 


7700006946 


63/1971-7 


10/250110 


45 


6005007513 


28/100-66 


RR18181 


25 


6005019352 


69/565-75 


BH665389 


69 


7700006947 


63/1970-7 


10/250112 


45 


6005007548 


62/930-4 


LU26206 


76 


6005019455 


28/422-26 




61 


7700007392 


63/1884-13 




43 


6005007548 


62/930-90 




76 


6005019893 


62/940-55 




78 


7700007393 


63/1884-7 




43 


6005007631 


60/641-12 




37 


6005019897 


62/931-54 




78 


7700007479 


28/187-20 




42 


6005007660 


28/117-127 


0433271790 


24 


6005020220 


60/111-26 




37 


7700007517 


28/4073-40 




86 


6005008142 


28/71-164 


W50713 


20,21 


6005020221 


60/240-41 




37 


7700007526 


28/4073-44 




86 


6005008407 


28/221 -2 18L 


333008910 


50, 52, 53 


6005020874 


69/565-54 


BH565323 


68 


7700007527 


28/4073-45 




86 


6005008446 


28/324-9 


RR1025832 


60 


6005020874 


69/566-54 


568529BX 


68 


7700007528 


28/4073-41 




86 


6005008447 


28/324-10 


RR1025851 


60 


6005020877 


69/566-46 


035335BX 


68 


7700007539 


28/154-103 


RR007539 


28,30 


6005008448 


28/324-11 


RR321222 


60 


6005020880 


69/565-72 


BH665093 


68 


7700007595 


62/920-73 


15/2969 


74 


6005008449 


28/324-12 


RR321223 


60 


6005020880 


69/566-72 


013007BX 


68 


7700008526 


28/956-7 




42 


6005008459 


28/66-20 




22 


6005020998 


28/4172-31 


10/5419 


80 


7700008527 


28/953-10 


S7409/060 


42 


6005008942 


28/6470-103 




73 


6005020999 


28/4172-43 


ET76/GA 


80 


7700008698 


71/144-1375.0 


AVX10/1375 


27 


6005008952 


60/240-67 




36 


6005021100 


28/4172-42 


ET76/DR 


80 


7700008742 


62/920-75 


15/8742 


74 


6005009072 


28/177-44 


RR180/016 


45 


6005021272 


62/930-80 




76 


7700009426 


28/154-99 


RR009426 


32 


6005009077 


28/177-43 


RR165/010 


45 


6005021346 


60/97-85 




37 


7700009996 


28/560-13 




67 


6005009079 


28/177-42 


RR230/020 


45 


6005021375 


28/221 -2 14L 




52 


7700011523 


63/1884-2 




43 


6005009130 


28/324-9 


RR1025832 


60 


6005021388 


28/4072-82 


D8098 


87 


7700011524 


63/1884-10 




43 


6005009131 


28/324-10 


RR1025851 


60 


6005021767 


28/303-74 




58 


7700011525 


63/1884-28 




43 


6005009132 


28/324-11 


RR321222 


60 


6005022211 


28/303-75 




58 


7700011831 


63/1884-25 




43 


6005009133 


28/324-12 


RR321223 


60 


6005022224 


28/870-62 




81 


7700011850 


62/930-5 


LUR/26271 


76 


6005009413 


28/967-20 




44 


6005022450 


62/940-50 




78 


7700012229 


28/560-13 




67 


6005009413 


28/967-20 




44 


6005022453 


62/931-30 




78 


7700012302 


28/303-34 


RR2 19700 


58 


6005009414 


28/967-19 




44 


6005022635 


62/930-86 


15/70436AR 


77 


7700012303 


28/303-63 




58 


6005009414 


28/967-19 




44 


6005022834 


28/100-66 


RR18181 


25 


7700012308 


28/303-35 


28/12308 


58 


6005009417 


60/111-12 




36 


6005022969 


60/111-26 




37 


7700012444 


28/417-27 


RR17977 


61 


6005009571 


28/75-162 


W50732 


20,21 


6005022971 


60/161-171 




37 


7700012445 


28/417-26 


RR32341 


61 


6005009608 


28/42-43 


W50770 


18 


6005022972 


60/162-171 




37 


7700012447 


28/417-25 


RR4423 


61 


6005009610 


28/43-43 


W50771 


18 


6005022974 


60/240-83 




37 


7700012835 


28/410-23 


73067190 


59 


6005009891 


28/6408-23 




67 


6005022975 


60/625-83 




37 


7700012969 


62/920-73 


15/2969 


74 


6005009894 


28/495-150 




66 


6005023306 


60/111-26 




37 


7700013007 


69/565-72 


BH665093 


68 


6005009895 


28/497-145 




66 


6005024261 


28/22 1-220L 




53 


7700013007 


69/566-72 


013007BX 


68 


6005009904 


28/75-161 


W50731 


20,21 


6005025913 


28/212-5 1L 




53,54 


7700013196 


28/165-138 




23 


6005010053 


28/31-30 


31-30 


13-15 


6005700081 


62/930-80 




76 


7700013313 


28/165-137 




23 


6005010102 


28/71-164 


W50713 


20,21 


6005700082 


62/930-4 


LU26206 


76 


7700013365 


28/187-20 




42 


6005010103 


28/71-164 


W50713 


20,21 


6005700082 


62/930-90 




76 


7700013496 


28/420-23 


RR1025454 


61 


6005010155, 


28/4000-58 


D8090 


87 


6005700086 


62/920-57 


15/1002 


74 


7700013497 


28/420-23 


RR1025454 


61 


6005010157 


28/4012-39 


D8092 


87 


6005700087 


62/920-70 


15/1524 


74 


7700013499 


28/420-21 


RR554443 


61 


6005010158 


28/4000-57 


D8091 


87 


6005700411 


28/1912-101 




40 


7700013500 


28/420-21 


RR554443 


61 


6005010160 


28/4012-38 


D8093 


87 


6005700412 


28/1912-100 




40 


7700013503 


28/420-24 


RR17978 


61 


6005010161 


28/4021-30 


D8094 


87 


6005701123 


62/920-50 




74 


7700013504 


28/435-2 




60 


6005010162 


28/4047-38 


D8095 


87 


6005701125 


62/930-56 


15/00706 


76 


7700013742 


69/565-54 


BH565323 


68 


6005010163 


28/4072-42 


D8096 


87 


6005702624 


28/1912-97 




40 


7700013742 


69/566-54 


568529BX 


68 


6005010342 


28/75-160 


W50730 


20,21 


6005702625 


28/1912-96 




40 


7700014299 


28/303-63 




58 


6005010343 


28/75-162 


W50732 


20,21 


6006000154 


28/130-8 


P413 1/2914 


26 


7700014328 


63/1884-3 




43 


6005010344 


28/74-46 




20,21 


7700001555 


28/4073-44 




86 


7700014551 


28/200-227L 


228007311 


48,49,51 


6005010609 


28/33-160 




13-16 


7700002295 


28/154-96 


RR002295 


30 


7700014722 


28/200-232L 


231003313 


48-52 


6005010610 


28/33-158 




13-16 


7700002848 


28/870-25 


28/2848 


81 


7700014997 


28/422-22 




61 


6005010636 


28/35-76 


W50836 


13-16 


7700002849 


28/870-26 


28/2849 


81 


7700014999 


28/424-4 




61 


6005010835 


28/181-38 


ET8203/B 


38 


7700002865 


28/60-20 


RR138 


24 


7700015006 


28/422-10 




61 


6005010862 


28/22 1-206L 


328029810 


48,49,51 


7700003367 


28/165-139 




23 


7700016434 


28/153-100 


RR0 16434 


28,30 


6005010879 


28/212-53L 


333002311 


51,54 


7700003449 


28/956-9 


10/881 


42 


7700016494 


28/422-23 




61 


6005010929 


28/187-21 


7659-008 


42 


7700003712 


70/1987-30 




79 


7700016530 


28/4047-67 




85 
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7700016589 


28/4001-12 




85 


7700034422 


69/566-72 


013007BX 


68 


7700200371 


28/410-20 


RR200371 


59 


7700016626 


28/6408-21 




67 


7700034477 


28/22 1-209L 


331008712 


47,50 


770025600 


28/200-239L 


233002610 


47,50 


7700016653 


28/153-105 


RR016653 


32 


7700034478 


28/200-233L 


231005111 


47,50 


7700501670 


62/930-32 


XF130100 


76 


7700016659 


28/154-105 


RR016659 


32 


7700034575 


28/301-5 


28/34575 


58 


7700502890 


28/303-34 


RR219700 


58 


7700017128 


28/4014-5 




85 


7700035158 


28/560-14 




67 


7700504269 


28/497-76 


RR504269 


64 


7700017132 


28/4038-21 




85 


7700035327 


69/565-54 


BH565323 


68 


7700504270 


28/497-77 


RR504270 


64 


7700017134 


28/4020-28 




85 


7700035327 


69/566-54 


568529BX 


68 


7700504271 


28/497-77 


RR504270 


64 


7700017136 


28/4073-42 




86 


7700035335 


69/566-46 


035335BX 


68 


7700504943 


28/761-38 


RR504943 


70 


7700017256 


28/153-108 


RR017256 


30 


7700035337 


69/565-72 


BH665093 


68 


7700504944 


28/761-39 


RR504944 


70 


7700017669 


24/4073-39 




86 


7700035337 


69/566-72 


013007BX 


68 


7700505602 


28/497-71 


RR505602 


64 


7700017670 


28/4072-67 




86 


7700035340 


69/566-101 




68 


7700505603 


28/497-75 


RR505603 


64 


7700017671 


28/4071-33 




86 


7700035388 


69/565-72 


BH665093 


68 


7700505786 


28/497-76 


RR504269 


64 


7700017815 


28/200-239L 


233002610 


47,50 


7700035388 


69/566-72 


013007BX 


68 


7700506162 


28/743-18 


RR506162 


71 


7700018167 


28/410-23 


73067190 


59 


7700035805 


28/4015-11 




84 


7700506163 


28/740-33 


RR024K 


71 


7700018557 


28/200-248L 


235001610 


51,54 


7700035806 


28/4016-11 




84 


7700506163 


28/744-13 


RR506163 


71 


7700018794 


28/191-11 




45 


7700035810 


28/4001-11 




84 


7700506922 


28/743-20 


28/670004 


71 


7700018995 


28/740-1 


28/18995 


71 


7700035820 


28/4001-11 




84 


7700510256 


28/61-2 




24 


7700018996 


28/740-2 


28/18996 


71 


7700035939 


28/967-21 




44 


7700511694 


28/762-38 


RR511694 


70 


7700019142 


69/566-46 


035335BX 


68 


7700035939 


28/967-21 




44 


7700511922 


28/704-19 


RR511922 


72 


7700019362 


28/130-54 


XF200610 


26 


7700036041 


28/958-29 




44 


7700511924 


28/704-20 


RR511924 


72 


7700019456 


28/560-14 




67 


7700036171 


69/565-7 




69 


7700514655 


28/704-21 


RR552874 


72 


7700019575 


28/958-28 




44 


7700036301 


28/200-23 5L 




52 


7700517901 


28/142-14 


RR5 17901 


29,31 


7700020055 


28/154-110 


RR020055 


31 


7700036322 


28/60-20 


RR138 


24 


7700518258 


28/228-8 




57 


7700020056 


28/142-15 


RR020056 


31 


7700036535 


62/920-113 




75 


7700518258 


28/413-12 


RR518258 


59 


7700020507 


28/4073-43 




86 


7700036536 


62/920-21 


15/1668 


75 


7700519115 


28/165-130 


RR519115 


23 


7700020880 


63/1884-10 




43 


7700036561 


28/165-134 




23 


7700519115 


28/165-131 




23 


7700020957 


69/565-72 


BH665093 


68 


7700037275 


28/560-13 




67 


7700519116 


28/165-132 


RR519116 


23 


7700020957 


69/566-72 


013007BX 


68 


7700037337 


28/187-21 


7659-008 


42 


7700519116 


28/165-133 




23 


7700021284 


69/566-46 


035335BX 


68 


7700037427 


28/870-25 


28/2848 


81 


7700519797 


62/930-56 


15/00706 


76 


7700021476 


28/410-23 


73067190 


59 


7700037833 


28/560-13 




67 


7700520269 


28/180-16 




42 


7700021635 


69/566-101 




68 


7700037834 


28/560-14 




67 


7700520772 


28/756-2 


RR520772 


71 


7700021767 


69/565-72 


BH665093 


68 


7700038043 


28/22 1-209L 


331008712 


47,50 


7700522323 


28/485-39 


28/522323 


62 


7700021767 


69/566-72 


013007BX 


68 


7700038607 


28/958-31 




44 


7700523135 


28/177-44 


RR1 80/016 


45 


7700022623 


28/212-43L 


328016916 


48,49,51 


7700039059 


60/240-41 




37 


7700525547 


62/930-56 


15/00706 


76 


7700022624 


28/212-49L 


331010616 


49, 50, 


7700039131 


28/6408-22 




67 


7700526238 


28/153-225 


RR526238 


28 








52,53 


7700039509 


60/161-116 




37 


7700526239 


28/154-109 


RR526239 


29 


7700022625 


28/200-239L 


233002610 


47,50 


7700039510 


60/162-116 




37 


7700526581 


28/762-27 




70 


7700022626 


28/200-23 1L 


231003312 


49,52 


7700039881 


28/22 1-224L 


335019210 


51,54 


7700537793 


28/950-32 


RR6182 


42 


7700022627 


28/200-233L 


231005111 


47,50 


7700040759 


28/212-44L 




48,52 


7700544580 


69/565-68 


BH625334 


68 


7700022628 


28/200-228L 


228012110 


48,49,51 


7700041008 


70/1987-30 




79 


7700544580 


69/566-68 


568528BX 


68 


7700024660 


28/22 1-223L 


335007620 


51 


7700041162 


28/212-45L 


328029910 


48, 49, 


7700544581 


69/565-68 


BH625334 


68 


7700024661 


28/200-223L 


135005120 


51 








51,52 


7700544581 


69/566-68 


568528BX 


68 


7700024756 


28/143-39 


RR1023122 


27 


7700041395 


28/221 -2 17L 


333005513 


47,50 


7700552874 


28/704-21 


RR552874 


72 


7700025601 


28/200-233L 


231005111 


47,50 


7700041396 


28/22 1-224L 


335019210 


51,54 


7700554443 


28/420-21 


RR554443 


61 


7700025602 


28/200-23 1L 


231003312 


49,52 


7700041979 


28/908-8 




69 


7700558820 


28/685-6 


28/558820 


57 


7700025603 


28/200-232L 


231003313 


48-50, 52 


7700042474 


62/920-114 




75 


7700566099 


69/565-54 


BH565323 


68 


7700025604 


28/200-228L 


228012110 


48,49,51 


7700043010 


28/200-23 5L 




52 


7700566099 


69/566-54 


568529BX 


68 


7700025605 


28/200-227L 


228007311 


48,49,51 


7700043011 


28/200-242L 


233003510 


52 


7700568528 


69/565-68 


BH625334 


68 


7700025623 


28/956-8 




42 


7700043318 


28/760-57 




70 


7700568528 


69/566-68 


568528BX 


68 


7700026269 


28/154-100 


RR026269 


28,30 


7700043410 


28/740-36 




71 


7700568529 


69/565-54 


BH565323 


68 


7700026668 


28/154-107 


RR026668 


30 


7700044195 


28/4039-20 




84 


7700568529 


69/566-54 


568529BX 


68 


7700026679 


28/153-106 


RR026679 


30 


7700044196 


28/4038-20 




84 


7700568530 


69/565-54 


BH565323 


68 


7700026780 


62/930-32 


XF130100 


76 


7700044450 


62/930-58 


RR44450 


77 


7700568530 


69/566-54 


568529BX 


68 


7700026953 


28/200-240L 


233002710 


50,53 


7700045291 


62/930-58 


RR44450 


77 


7700568873 


28/177-42 


RR230/020 


45 


7700027371 


28/6408-22 




67 


7700045721 


28/303-73 




58 


7700568875 


28/177-43 


RR165/010 


45 


7700027516 


28/303-72 


S163/3671 


58 


7700045839 


28/4069-6 




84 


7700570390 


28/153-224 


RR570390 


28 


7700027578 


28/303-31 


RR27578 


58 


7700045840 


28/4069-5 




84 


7700572599 


28/685-7 




57 


7700027783 


28/187-22 


S7659/21 


42 


7700045925 


28/908-7 




69 


7700573277 


28/186-11 


RR70100E 


42 


7700028026 


63/1884-7 




43 


7700046278 


28/200-23 7L 




52 


7700573504 


28/22 1-204L 


328007016 


46 


7700028033 


69/565-72 


BH665093 


68 


7700046783 


62/920-114 




75 


7700573506 


28/200-233L 


231005111 


47,50 


7700028033 


69/566-72 


013007BX 


68 


7700046893 


62/930-32 


XF130100 


76 


7700573507 


28/200-234L 


231005211 


47 


7700029019 


28/200-248L 


235001610 


51,54 


7700047061 


28/874-7 




81 


7700573717 


28/410-21 


RR573717 


59 


7700029619 


28/303-71 


SI 67/3661 


58 


7700047132 


62/930-59 


RR47132 


77 


7700573929 


28/303-35 


28/12308 


58 


7700030114 


28/908-8 




69 


7700048128 


28/4004-6 




84 


7700579789 


28/154-108 


RR579789 


28 


7700030701 


28/200-228L 


228012110 


48,49,51 


7700048326 


28/4069-6 




84 


7700580100 


28/154-101 


RR580100 


29 


7700030851 


69/565-72 


BH665093 


68 


7700048327 


28/4069-5 




84 


7700580202 


28/22 1-203L 


328007010 


46 


7700030851 


69/566-72 


013007BX 


68 


7700048328 


28/4071-31 




84 


7700591121 


63/1956-2 


ET127/5 


38 


7700030854 


69/566-46 


035335BX 


68 


7700048828 


62/920-117 




75 


7700610515 


28/154-106 


RR610515 


28 


7700030856 


63/1884-3 




43 


7700049180 


28/187-21 


7659-008 


42 


7700610850 


28/117-129 




24 


7700031090 


28/967-20 




44 


7700049213 


28/908-7 




69 


7700611369 


28/221 -2 15L 


333000210 


47 


7700031090 


28/967-20 




44 


7700050840 


60/161-171 




37 


7700612862 


28/200-239L 


233002610 


47,50 


7700031091 


28/967-19 




44 


7700050841 


60/162-171 




37 


7700613554 


28/117-129 




24 


7700031091 


28/967-19 




44 


7700052210 


28/200-246L 




53 


7700614780 


28/164-33 




22 


7700031092 


28/967-21 




44 


7700052211 


28/212-52L 




53 


7700620025 


28/1918-58 


ET38 


39 


7700031092 


28/967-21 




44 


7700052677 


62/930-98 


LUR/27570 


77 


7700620078 


28/1918-58 


ET38 


39 


7700032208 


28/1912-5 




40 


7700052919 


28/200-23 5L 




52 


7700627394 


62/930-32 


XF130100 


76 


7700032209 


28/1918-52 




39 


7700052920 


28/200-247L 




53 


7700627699, 


28/761-37 




70 


7700032210 


28/1918-53 




39 


7700053087 


62/920-118 




75 


7700627705 


28/685-6 


28/558820 


57 


7700032627 


69/565-108 


BH665417 


68 


7700053836 


28/22 1-22 1L 




53 


7700628525 


28/153-103 


RR628525 


28 


7700032657 


28/221 -2 15L 


333000210 


47 


7700053837 


28/200-244L 




53 


7700630524 


28/474-49 




62 


7700032702 


28/212-45L 


328029910 


48, 49, 


7700053838 


28/22 1-222L 




54 


7700632031 


28/744-14 


28/670000 


71 








51,52 


7700053839 


28/200-245L 




54 


7700632032 


28/744-18 


28/670001 


71 


7700033883 


28/181-38 


ET8203/B 


38 


7700054918 


28/200-23 8L 




53 


7700633496 


28/746-14 


28/670540 


71 


7700034421 


69/565-108 


BH665417 


68 


7700058551 


28/908-7 




69 


7700634146 


28/551-13 




57 


7700034422 


69/565-72 


BH665093 


68 


7700058810 

1 


62/920-118 




75 


7700634663 


28/22 1-202L 


325007016 


46,47 
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7700634664 


28/200-224L 


225002411 


46,47 


7701004426 


28/435-2 




60 


770203 1164(2x) 


28/2-63B 




8,9 


7700636369 


62/920-86 


510E261 


74 


7701005656 


28/28-63 




10-12 


7701020449(3x)+ 








7700636369 


62/920-116 




74 


7701006366 


28/141-30 




32 


770203 1164(2x) 


28/2-65C 




7 


7700641942 


28/165-130 


RR519115 


23 


7701006368 


28/43-46 


W50743 


18 


7701020449(4x)+ 








7700641942 


28/165-131 




23 


7701006369 


28/42-46 


W50742 


18 


770203 11 64(2x) 


28/2-6 1C 




7,8 


7700645642 


28/117-129 




24 


7701006374 


60/97-2 




34, 35, 36 


7701020449(5x)+ 








7700645724 


28/744-15 


28/670002 


71 


7701006382 


28/141-31 




27 


770203 1164(2x) 


28/2-62C 




7-9 


7700645797 


28/117-102 


RR70202 


24 


7701006383 


28/141-23 


RR006383 


32 


7701020449(7x)+ 








7700647067 


28/1912-110 




41 


7701007614 


28/414-4 


28/7771K 


59 


770203 1164(2x) 


28/2-63C 




8,9 


7700647068 


28/1912-111 




41 


7701007615 


28/414-4 


28/7771K 


59 


7701020786 


28/145-10 




27 


7700647522 


28/962-8 




42 


7701008354 


28/33-164 


W50821 


13-16 


7701020787 


28/145-11 




27 


7700653343 


28/23 1-56L 




46-54 


7701008698 


60/97-4 




33,34 


7701020926 


28/6470-85 




73 


7700653344 


28/23 1-55L 




46-54 


7701009578 


28/33-170 


W50800 


13-16 


7701020961 


28/6470-91 




73 


7700653345 


28/23 1-55L 




46-54 


7701009594 


28/36-170 


W50805 


13-16 


7701021418 


28/13-31 


W50747 


7-9 


7700653988 


28/303-32 


28/854500 


58 


7701010887 


71/144-1175-0 


AVX10-1175 


27 


7701022282 


28/33-165 




13-16 


7700653990 


28/303-32 


28/854500 


58 


7701011205 


28/75-162 


W50732 


20,21 


7701022313 


28/212-40L 


323009116 


46,47 


7700654352 


28/6647-8 




66 


7701011738 


28/65-19 




22 


7701022333 


28/130-95 


RR22333 


26 


7700654419 


28/497-85 


28/654419 


65 


7701012131 


28/181-38 


ET8203/B 


38 


7701022333 


28/130-95E 




26 


7700654420 


28/497-86 


28/654420 


65 


7701012296 


28/167-26 


RR0 12296 


22 


7701023113 


28/71-166 


W50714 


20,21 


7700655613 


28/180-17 




42 


7701012607 


28/1919-48 


ET760 


39 


7701023123 


28/141-25 


RR023123 


29,31 


7700658833 


28/497-83 


28/678474 


64,65 


7701014045 


28/6470-106 




73 


7701023180 


28/141-20 


RR023180 


29,31 


7700658834 


28/497-84 


28/678475 


64,65 


7701015558 


60/655-7 




33-36 


7701023188 


28/100-66 


RR18181 


25 


7700660383 


28/477-49 




62 


7701016802 


28/51-9 




19 


7701023376 


28/31-171 


RR281008 


13-15 


7700666659 


28/200-233L 


231005111 


47,50 


7701016803 


28/51-10 




19 


7701023377 


28/31-167 




13-15 


7700666661 


28/221 -2 15L 


333000210 


47 


7701016819 


28/3-63 


W50750K 


10-12 


7701023379 


28/31-172 


RR281009 


13-15 


7700667934 


28/165-132 


RR519116 


23 


7701016820 


28/3-63A 


78125610 


10-12 


7701024143 


28/417-27 


RR17977 


61 


7700667934 


28/165-133 




23 


7701016821 


28/3-63B 


78125620 


10-12 


7701024330 


28/1913-104 




41 


7700668803 


28/177-44 


RR1 80/016 


45 


7701016822 


28/3-63C 




10-12 


7701024361 


28/11-31 


W50745 


7-9 


7700670539 


28/743-19 


28/670003 


71 


7701016823 


28/3-63D 




10-12 


7701024590 


28/212-48L 


331005916 


47,50,53 


7700670540 


28/746-14 


28/670540 


71 


7701016824 


28/26-63 




10-12 


7701024791 


28/1988-8 




79 


7700670541 


28/759-17 


RR584800 


70 


7701016843 


28/141-31 




27 


7701024792 


28/1988-7 




79 


7700671152 


28/200-226L 


228006911 


46 


7701017322 


60/111-56 




34-37 


7701025064 


60/161-18 




34,35 


7700671241 


28/762-27 




70 


7701017332 


28/141-29 




32 


7701025065 


60/162-18 




34,35 


7700671484 


28/761-37 




70 


7701017603 


28/6470-71 




73 


7701025070 


28/6470-89 




73 


7700673020 


28/6470-90 




73 


7701017814 


28/6470-78 




73 


7701025150 


28/6403-32 


28/1025155 


67 


7700673249 


28/221 -2 10L 


331008716 


47, 50, 53 


7701017815 


28/6470-73 




73 


7701025155 


28/6403-32 


28/1025155 


67 


7700677103 


28/22 1-204L 


328007016 


46 


7701017907 


28/1913-94 


ET761 


40 


7701025161 


28/6403-7 


28/1025121 


67 


7700677104 


28/200-234L 


231005211 


47 


7701017908 


28/1913-95 


ET762 


40 


7701025453 


28/417-26 


RR32341 


61 


7700679127 


28/497-77 


RR504270 


64 


7701017948 


28/35-172 


W50806 


13-16 


7701025454 


28/420-23 


RR1025454 


61 


7700681806 


28/497-71 


RR505602 


64 


7701017949 


28/37-7 


W 17949 


19 


7701025568 


28/420-24 


RR17978 


61 


7700681808 


28/497-75 


RR505603 


64 


7701017977 


28/417-27 


RR17977 


61 


7701025587 


28/870-54 


28/25587 


81 


7700681810 


28/497-76 


RR504269 


64 


7701017978 


28/420-24 


RR17978 


61 


7701025827 


28/413-15 


RR1025827 


59 


7700681811 


28/497-76 


RR504269 


64 


7701017979 


28/419-6 




61 


7701025828 


28/413-14 


RR1025828 


59 


7700681836 


62/920-86 


510E261 


74 


7701018181 


28/100-66 


RR18181 


25 


7701025829 


28/414-6 


RR7236K 


59 


7700681836 


62/920-116 




74 


7701018240 


28/66-20 




22 


7701025832 


28/324-9 


RR1025832 


60 


7700683200 


62/920-83 


510E203 


74 


7701018241 


28/167-28 


RR0 18241 


22 


7701025851 


28/324-10 


RR1025851 


60 


7700687189 


28/870-25 


28/2848 


81 


7701018251 


28/167-27 


RR0 18251 


22 


7701025905 


28/71-163 


W50712 


20,21 


7700687192 


28/4072-66 




86 


7701018275 


28/6470-81 




73 


7701026080 


28/6470-102 




73 


7700687193 


28/4071-32 




86 


7701018312 


28/145-11 




27 


7701027002 


28/324-11 


RR321222 


60 


7700687409 


28/870-25 


28/2848 


81 


7701018636 


28/6470-76 




73 


7701027436 


60/161-80 




36 


7700687796 


28/153-102 


RR687796 


30 


7701018864 


28/704-18 


RR18864 


72 


7701027437 


60/162-80 




36 


7700689944 


28/154-104 


RR689944 


30 


7701019017 


60/161-35 




34-36 


7701027948 


28/420-21 


RR554443 


61 


7700692117 


28/181-39 


28/692117 


38 


7701019018 


60/162-20 




34-36 


7701027949 


28/420-23 


RR1025454 


61 


7700692118 


28/181-38 


ET8203/B 


38 


7701019243 


28/28-64 




10-12 


7701028138 


60/641-17 




37 


7700693255 


28/497-81 


28/693255 


65 


7701019415 


28/6470-74 




73 


7701028163 


28/417-25 


RR4423 


61 


7700693256 


28/497-82 


28/693256 


65 


7701019887 


28/3-64 


W50752K 


10-12 


7701028181 


60/111-4 




35,36 


7700694211 


28/1912-104 




41 


7701019888(3x)+ 








7701028291 


28/33-171 


W50803 


13-16 


7700694212 


28/1912-105 




41 


770203 1164(2x) 


28/2-65 




7 


7701028406 


60/97-1 




35 


7700694933 


63/1884-26 




43 


7701019888(4x)+ 








7701028479 


60/161-81 




35,36 


7700695657 


28/474-49 




62 


770203 1164(2x) 


28/2-61 


W50758K 


7,8 


7701028480 


60/162-81 




35,36 


7700696040 


70/1987-30 




79 


7701019888(5x)+ 








7701028780 


62/930-4 


LU26206 


76 


7700699033 


28/226-8 




57 


770203 1164(2x) 


28/2-62 


W50759K 


7-9 


7701028780 


62/930-90 




76 


7700699033 


28/410-22 


RR4919 


59 


7701019888(7x)+ 








7701028842 


28/60-21 


RR41171 


24 


7700699260 


28/212-53L 


333002311 


51,54 


770203 1164(2x) 


28/2-63 


W50760K 


8,9 


7701029278 


60/97-4 




33,34 


7700699778 


28/154-102 


RR699778 


29,31 


7701020232 


28/1919-58 


ET78/E 


39 


7701029279 


60/97-39 




33-36 


7700699878 


69/565-72 


BH665093 


68 


7701020233 


28/1919-58 


ET78/E 


39 


7701029280 


60/97-2 




34-36 


7700699878 


69/566-72 


013007BX 


68 


7701020433 


28/3-64A 


78588610 


10-12 


7701029381 


28/221 -2 12L 


331010516 


49,52 


7700700380 


28/743-20 


28/670004 


71 


7701020434 


28/3-64B 


78588620 


10-12 


7701029702 


71/144-1215.0 


AVX10-1215 


27 


7700700415 


28/759-31 




70 


7701020435 


28/3-64C 


New 


10-12 


7701029703 


71/144-1200.0 


AVX10-1200 


27 


7700700415 


28/746-15 


28/700415 


71 


7701020436 


28/3-64D 


78588640 


10-12 


7701029704 


71/144-1250.0 


AVX10-1250 


27 


7700700416 


28/759-32 




70 


7701020447(3x)+ 








7701029707 


71/144-1350.0 


AVX10/1350 


27 


7700704201 


28/200-23 1L 


231003312 


49,52 


770203 1164(2x) 


28/2-65A 




7 


7701029709 


71/144-1275.0 


AVX10-1275 


27 


7700704258 


28/200-228L 


228012110 


48,49,51 


7701020447(4x)+ 








7701029710 


71/144-1400.0 


AVX10/1410 


27 


7700704260 


28/212-49L 


331010616 


49, 50, 


770203 1164(2x) 


28/2-61A 




7,8 


7701029711 


71/144-1450.0 


AVX10/1450 


27 








52,53 


7701020447(5x)+ 








7701029783 


28/420-21 


RR554443 


61 


7700704261 


28/200-23 1L 


231003312 


49,52 


770203 1164(2x) 


28/2-62A 




7-9 


7701029784 


28/420-23 


RR1025454 


61 


7700705257 


28/212-43L 


328016916 


48,49,51 


7701020447(7x)+ 








7701030041 


28/33-172 




13-16 


7700706110 


69/565-54 


BH565323 


68 


770203 1164(2x) 


28/2-63A 




8,9 


7701030071 


28/6470-95 




73 


7700706110 


69/566-54 


568529BX 


68 


7701020448(3x)+ 








7701030206, 


28/744-15 


28/670002 


71 


7700707225 


62/920-77 


15/9012 


74 


770203 1164(2x) 


28/2-65B 




7 


7701030207 


28/761-39 


RR504944 


70 


7701002123 


28/75-160 


W50730 


20,21 


7701020448(4x)+ 








7701030210 


28/761-38 


RR504943 


70 


7701002178 


60/96-20 




33,34 


770203 1164(2x) 


28/2-61B 




7,8 


7701030212, 


28/744-14 


28/670000 


71 


7701002477 


28/117-124 


RR71022 


24 


7701020448(5x)+ 








7701030213 


28/744-18 


28/670001 


71 


7701004423 


28/417-25 


RR4423 


61 


770203 1164(2x) 


28/2-62B 




7-9 


7701030350 


28/413-15 


RR1025827 


59 


7701004424 


28/419-6 




61 


7701020448(7x)+ 








7701030351 


28/413-14 


RR1025828 


59 


Wir vertreiben ke 


ne Originalteil 








D 


e onderdeelnun 


imers zijn ter indicatie. 


Die Nummern die 


nen lediglisch 


als Beschreibung. ; v 


||| . 




u 


Het betreft nit 


it originele onderdelen. 




^ 


■ "THE R 


ELIABLE 


SERVK 


w 







Ed.l (08/02) 



RLT-89 



bepco 



tractor ports 



RENAULT D.M.A. 

(replacement parts) 







VERGLEICHSLISTE 






VERGELIJKINGSLIJST 




OEM Bestell-Nr. 


Alte-Nr. Seite 


OEM Bestell-Nr. 


Alte-Nr. Seite 


OEM Bestell-Nr. Alte-Nr. Seite 


OEM Bestel-Nr.. 


Oude Nr. Pagina 


OEM Bestel-Nr.. 


Oude Nr. Pagina 


OEM Bestel-Nr.. Oude Nr. Pagina 


7701030544 


28/1988-8 




79 


7701020447(5x) 


28/2-62A 




7-9 










7701030648 


28/1919-51 


ET3214 


39 


770203 1164(2x)+ 
















7701030649 


28/1919-50 


ET3213 


39 


7701020447(7x) 


28/2-63A 




8,9 










7701030650 


28/1913-102 


ET3215E 


40 


770203 1164(2x)+ 
















7701030685 


28/229-8 




57 


7701020448(3x) 


28/2-65B 




7 










7701030685 


28/414-5 


RR7612K 


59 


770203 1164(2x)+ 
















7701031447 


28/74-161 


W50715 


20,21 


7701020448(4x) 


28/2-61B 




7,8 










7701031686 


62/930-80 




76 


770203 1164(2x)+ 
















7701031783 


60/97-2 




34-36 


7701020448(5x) 


28/2-62B 




7-9 










7701031963 


28/71-165 


W50711 


20,21 


770203 1164(2x)+ 
















7701032026 


60/574-7 




36 


7701020448(7x) 


28/2-63B 




8,9 










7701032055 


28/6470-70 




73 


















7701032345 


63/1884-27 




43 


770203 1164(2x)+ 
















7701032468 


28/33-169 




13-16 


7701020449(3x) 


28/2-65C 




7 










7701032469 


28/34-169 


W50705 


13-17 


770203 1164(2x)+ 
















7701032470 


28/31-169 


RR281006 


13-15 


7701020449(4x) 


28/2-6 1C 




7,8 










7701032472 


28/31-163 


RR281000 


13-15 


770203 1164(2x)+ 
















7701032473 


28/31-168 


RR281005 


13-15 


7701020449(5x) 


28/2-62C 




7-9 










7701032800 


28/420-24 


RR17978 


61 


770203 1164(2x)+ 
















7701200140 


28/130-95 


RR22333 


26 


7701020449(7x) 


28/2-63C 




8,9 










7701200140 


28/130-95E 




26 


7703087046 


28/6470-94 




73 










7701200201 


28/421-5 


RR200201 


61 


7703087047 


28/6470-97 




73 










7701200250 


60/111-2 




33 


7703097174 


63/1955-410 


10/12620 


38 










7701200356 


28/31-165 


RR281002 


13-15 


7703097184 


63/1884-27 




43 










7701200374 


28/411-20 


RR200374 


59 


7704001018 


28/141-31 




27 










7701200403 


28/421-7 


RR200403 


61 


7704001083 


28/165-136 




23 










7701200914 


28/31-170 


RR281007 


13-15 


7704001115 


63/1884-11 




43 










7701200917 


28/31-166 




13-15 


7704001118 


63/1884-5 




43 










7701201591 


28/34-164 


W50701 


13-17 


7704001121 


63/1884-18 




43 










7701201598 


28/227-8 




57 


7704001122 


63/1884-24 




43 










7701201598 


28/411-21 


RR2787K 


59 


7704001233 


62/920-66 


15/1233 


74 










7701201833 


28/34-165 


W50702 


13-17 


7711027008 


28/324-12 


RR321223 


60 










7701201835 


28/34-49 


W50703 


13-17 


7711050349 


28/740-34 


RR026K 


71 










7701201653 


28/412-9 


RR201653 


60 


7711050350 


28/740-35 


RR025K 


71 










7701202160 


28/412-9 


RR201653 


60 


7711050366 


28/1912-98 


10/7193K 


40 










7701202440 


28/412-6 


28/3571 


60 


7711050367 


28/1912-99 


10/7192 


40 










7701350456 


28/4157-1 




79 


7711101089 


28/1912-99 


10/7192 


40 










7701350668 


28/872-19 


28/1350668 


81 


7711101090 


28/1912-98 


10/7193K 


40 










7701365140 


28/1918-48 


ET321 


39 


7711102525 


28/1918-49 


10/7196 


39 










7701365331 


28/1912-95 


ET759 


40 


7920001773 


28/105-15 




42 










7701365332 


28/1912-94 


ET758 


40 


D8090 


28/4000-58 


D8090 


87 










7701454414 


28/31-162 


RR112/AKD 


13-15 


D8091 


28/4000-57 


D8091 


87 










7701454416 


28/31-164 


RR281001 


13-15 


D8092 


28/4012-39 


D8092 


87 










7701455339 


28/71-163 


W50712 


20,21 


D8093 


28/4012-38 


D8093 


87 










7701456000 


28/71-161 


RR48139 


20,21 


D8094 


28/4021-30 


D8094 


87 










7701456091 


28/71-165 


W50711 


20,21 


D8095 


28/4047-38 


D8095 


87 










7701456095 


28/71-160 


W50709 


20,21 


D8096 


28/4072-42 


D8096 


87 










7701456143 


28/470-32 


28/1456360 


62 


D8097 


28/4073-28 


D8097 


87 










7701456144 


28/471-32 


28/1456361 


62 


D8098 


28/4072-82 


D8098 


87 










7701456240 


28/71-164 


W50713 


20,21 


R0020 


28/4001-11 




84 










7701456241 


28/71-166 


W50714 


20,21 


R0021 


28/4004-6 




84 










7701456261 


28/470-42 




62 


R0022 


28/4016-11 




84 










7701456262 


28/471-42 




62 


R0023 


28/4015-11 




84 










7701456341 


28/740-33 


RR024K 


71 


R0024 


28/4038-20 




84 










7701456360 


28/470-32 


28/1456360 


62 


R0025 


28/4039-20 




84 










7701456361 


28/471-32 


28/1456361 


62 


R0026 


28/4069-5 




84 










7701456476 


28/71-162 


W50744 


20,21 


R0027 


28/4069-6 




84 










7701456501 


28/419-6 




61 


R0028 


28/4071-31 




84 










7701456502 


28/460-29 




63 


R1000 


28/4001-12 




85 










7701456503 


28/460-26 




63 


R1001 


28/4014-5 




85 










7701456504 


28/460-25 




63 


R1002 


28/4020-28 




85 










7701456506 


28/460-33 




63 


R1003 


28/4038-21 




85 










7701456507 


28/460-32 




63 


R1004 


28/4047-67 




85 










7701456510 


28/460-28 




63 


R1005 


28/4071-32 




86 










7701456511 


28/460-27 




63 


R1006 


28/4072-66 




86 










7701456565 


28/460-34 




63 


R1007 


28/4071-33 




86 










7701456699 


28/71-80 




20,21 


R1008 


28/4072-67 




86 










7701456756 


28/71-164 


W50713 


20,21 


R1009 


28/4073-40 




86 










7701456941 


28/470-42 




62 


R1010 


28/4073-41 




86 










7701456942 


28/471-42 




62 


R1011 


28/4073-42 




86 










7701573111 


28/760-56 


RR077K 


70 


R1012 


28/4073-43 




86 










7701984823 


28/1988-8 




79 


R1013 


28/4073-44 




86 










770203 1164(2x)+ 








R1014 


28/4073-45 




86 










7701019888(3x) 


28/2-65 




7 


R1015 


24/4073-39 




86 










770203 1164(2x)+ 








R1015 


28/4073-39 




86 










7701019888(4x) 


28/2-61 


W50758K 


7,8 


















770203 1164(2x)+ 
























7701019888(5x) 


28/2-62 


W50759K 


7-9 


















770203 1164(2x)+ 
























7701019888(7x) 


28/2-63 


W50760K 


8,9 


















770203 1164(2x)+ 
























7701020447(3x) 


28/2-65A 




7 


















770203 1164(2x)+ 
























7701020447(4x) 


28/2-61 A 




7,8 


















770203 1164(2x)+ 
























Wir vertreiben keine Originalteik 






De onderdeelnummers zijn ter indicatie. 


Die Nummern dienen lediglisch £ 


ils Beschreibung. / v 


i 




I , Het betreft niet originele onderdelen. 








^ 


■ "THE R 


ELIABLE 


SERVK 


w 

ZE"\ m 


A 









RLT-90 



Ed.l (08/02) 



Renault DMA • Renault DMA • Renault DMA • Renaul 



A lea 



worldwide brand in 



ricultural tractor parts and 
accessories since 1958. 




Bepco-Tracpieces Group is your 

guarantee in quality, service and 

competitive pricing. 



nty is 




Renault DMA • Renault DMA • Renault DMA • Renault 




bepco 

tractor ports 



& IEH33E33 



PRODUCT 
NEWS-SHEET 

PAGE : N°7500 
DATE : 04/06 



RENAULT PARTS 



Vitre de cabine - Cab glass - Kabinenscheiben - Kabineruiten - Cristal de cabina 





&i 


Fig. 


Parts N° 


OEM 


Pos. 


Specification 








MS-MX-PS-PX 

58-32, 58-34, 65-32, 65-34, 70-32, 70-34, 
75-32,75-34, 80-32, 80-34, 85-32, 85-34, 90-32, 
90-34, 90-34FT 


1 


28/4000-104 


6005002910 


A 




1300x795x5 


CL 


GR 


2 


28/4012-104 


6005002912 


B 


L-R 


565x325x5 


3 


28/4022-104 


6005002914 


C 


L-R 


840x760x5 


4 


28/4021-104 


6005002913 


D 


L-R 


625x557x5 


5 


28/4047-104 


6005002915 


E 


L-R 


790x400x5 


6 


28/4072-105 


6005002916 


F 


6H 


1215x745x5 


K/BLT 


7 


28/4073-28 


6005002917 


G 




774x389x5 


GR 



A = Pare-brise / Windscreen / Frontscheibe / Voorruit / Parabrisa 

B = Avant bas / lower front / Vorne / Voorruit / Delantero inferior 

C = Porte superieur / Top door / Turscheibe oben / Deur bovenaan / Puerta superior 

D = Porte inferieur / Lower door / Turscheibe unten / Deur beneden / Puerta inferior 

E = Laterale / Side / Seite / Zijkant / Lateral 

F = Arriere haut / Upper rear / Hinten oben / 

Achteraan bovenaan / Trasero superior 
G = Arriere bas / Lower rear / Hinten unten / 

Achteraan beneden / Trasero inferior 



6H = 6 Trous / 6 Holes / 6 Bohrungen / 6 Gaten / 6 Agujeros 
L = Gauche / Left/ Links / Links / Izquierdo 
R = Droite / Right / Rechts / Rechts / Derecho 
CL = Clair / Clear / Klar / Helder / Claro 
BLT = Visser / Bolt on / Fest / Vast / con tornillos / Fijo 
GR = Avec joint / Glazing rubber / Dichtung / Ruitrubbers / Con perfile 
K = Avec butoir caoutchouc / Knock on rubber / Mit Gummi Einlage / 
Rubber inzetring / Con goma 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 



'THE RELIABLE SERVICE" 



Part numbers are quoted for reference purposes only. 
,|, . . Our parts and accessories are not original, j 

—r* y 

O W Renault 7500 - 1 



RENAULT PARTS 



Vitre de cabine - Cab glass - Kabinenscheiben - Kabineruiten - Cristal de cabina 





&i 


Fig. 


Parts N° 


OEM 


Pos. 


Specification 








Ceres 

300, 300X, 310, 320, 320X, 330, 330X, 340, 

340X 


1 


28/4000-105 


6005010159 


A 




1240x780x5 


CL 


GR 


2 


28/4000-106 


6005023243 


A 


0-6H 


1150x690x5 


K/BLT 


3 


28/4012-105 


6005101160 


B 


L-R 


583x308x5 


GR 


4 


28/4020-105 


6005023110 


C 


L-R-8H 


1515x859x6 


K/BLT 


5 


28/4047-38 


6005010162 


D 


L-R-2H 


770x415x5 


K/BLT 


6 


28/4072-106 


6005023210 


E 


8H 


1235x752x5 


K/BLT 


7 


28/4073-28 


6005002917 


F 




774x389x5 


GR 



A = Pare-brise / Windscreen / Frontscheibe / Voorruit / Parabrisa 
B = Avant bas / lower front / Vorne / Voorruit / Delantero inferior 
C = Porte / Door / Turscheibe / Deur / Puerta 
D = Laterale / Side / Seite / Zijkant / Lateral 
E = Arriere haut / Upper rear / Hinten oben / 

Achteraan bovenaan / Trasero superior 
F = Arriere bas / Lower rear / Hinten unten / 

Achteraan beneden / Trasero inferior 
2H = 2 Trous / 2 Holes / 2 Bohrungen / 2 Gaten / 2 Agujeros 



6H = 6 Trous / 6 Holes / 6 Bohrungen / 6 Gaten / 6 Agujeros 

8H = 8 Trous / 8 Holes / 8 Bohrungen / 8 Gaten / 8 Agujeros 

L = Gauche / Left/ Links / Links / Izquierdo 

O = Ouvrant / Opening / Offnet / Schuifdak / Abatible 

R = Droite / Right / Rechts / Rechts / Derecho 

CL = Clair / Clear / Klar / Helder / Claro 

BLT = Visser / Bolt on / Fest / Vast / con tornillos / Fijo 

GR = Avec joint / Glazing rubber / Dichtung / Ruitrubbers / Con perfile 

K = Avec butoir caoutchouc / Knock on rubber / Mit Gummi Einlage / Rubber 

inzetring / Con goma 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 

V 

Renault 7500 - 2 



Part numbers are quoted for reference purposes only. 
Our parts and accessories are not original. 



'THE RELIABLE SERVICE 9 



RENAULT PARTS 



Vitre de cabine - Cab glass - Kabinenscheiben - Kabineruiten - Cristal de cabina 





&i 


Fig. 


Parts N° 


OEM 


Pos. 


Specification 








Cergos 330, 340, 350 


1 


28/4001-31 


6005014309 


A 


2H 


1178x787x5 


T 


GR 


2 


28/4000-107 


6005021290 


A 


LA 


1180x787x5 


CL 


GR 


3 


28/401 6-27T 


7700038868 


B 


R-3H-CO 


689x385x5 


T 


BLT 


3 


28/401 5-27T 


7700038869 


B 


L-3H-CO 


689x385x5 


T 


BLT 


4 


28/4039-27T 


7700038870 


C 


L-2H-CO 


1440x755x6 


T 


BO 


4 


28/4038-27T 


6005021291 


C 


R-2H-CO 


1440x755x6 


T 


BO 


5 


28/4047-107 


6005014310 


D 


L-R 


875x520x5 


T 


GR 


5 


28/4072-1 08T 


6005021292 


E 


8H-CO 


1270x730x5 


T 


K/BLT 


6 


28/4072-1 07T 


6005014311 


E 


10H-CO 


1270x730x5 


T 


K/BLT 


6 


28/4073-1 08T 


6005031293 


F 


4H 


825x477x5 


T 


BLT 



A = Pare-brise / Windscreen / Frontscheibe / Voorruit / Parabrisa 
B = Avant bas / lower front / Vorne / Voorruit / Delantero inferior 
C = Porte / Door / Turscheibe / Deur / Puerta 
D = Laterale / Side / Seite / Zijkant / Lateral 
E = Arriere haut / Upper rear / Hinten oben / 

Achteraan bovenaan / Trasero superior 
F = Arriere bas / Lower rear / Hinten unten / 

Achteraan beneden / Trasero inferior 
2H = 2 Trous / 2 Holes / 2 Bohrungen / 2 Gaten / 2 Agujeros 
3H = 3 Trous / 3 Holes / 3 Bohrungen / 3 Gaten / 3 Agujeros 
4H = 4 Trous / 4 Holes / 4 Bohrungen / 4 Gaten / 4 Agujeros 
8H = 8 Trous / 8 Holes / 8 Bohrungen / 8 Gaten / 8 Agujeros 



1 0H = 1 0Trous/ 1 Holes / 1 Bohrungen / 1 Gaten / 1 Agujeros 

CO = Convexe / Curved / Konvex / Convex / Convex 

L = Gauche / Left/ Links / Links / Izquierdo 

R = Droite / Right / Rechts / Rechts / Derecho 

T = Tintee / Tinted / Getont / Getint / Tintado 

CL = Clair / Clear / Klar / Helder / Claro 

LA = Feuillete / Laminated / Gelamelleerd / Lamelliert / Laminado 

BO = Bombee / Bonded / Gewolbt / Bol / Abombado 

BLT = Visser / Bolt on / Fest / Vast / con tornillos / Fijo 

GR = Avec joint / Glazing rubber / Dichtung / Ruitrubbers / Con perfile 

K = Avec butoir caoutchouc / Knock on rubber / Mit Gummi Einlage / Rubber 

inzetring / Con goma 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 

V 

Renault 7500 - 3 



-8i 



Part numbers are quoted for reference purposes only. 
Our parts and accessories are not original. 



'THE RELIABLE SERVICE" 



RENAULT PARTS 



Vitre de cabine - Cab glass - Kabinenscheiben - Kabineruiten - Cristal de cabina 





M OZD 



6* 


Fig. 


Parts N° 


OEM 


Pos. 


Specification 








Ergos85, 95, 105 


1 


28/4001-31 


6005014309 


A 


2H 


1178x787x5 


T 


GR 


3 


28/401 6-27T 


7700038868 


B 


R-3H-CO 


689x385x5 


T 


BLT 


3 


28/401 5-27T 


7700038869 


B 


L-3H-CO 


689x385x5 


T 


BLT 


4 


28/4039-27T 


7700038870 


C 


L-2H-CO 


1440x755x6 


T 


BO 


5 


28/4047-107 


6005014310 


D 


L-R 


875x520x5 


T 


GR 


6 


28/4072-1 07T 


6005014311 


E 


10H-CO 


1270x730x5 


T 


K/BLT 


7 


28/4073-1 07T 


6005014312 


F 




870x538x5 


T 


BLT 



A = Pare-brise / Windscreen / Frontscheibe / Voorruit / Parabrisa 
B = Avant bas / lower front / Vorne / Voorruit / Delantero inferior 
C = Porte / Door / Turscheibe / Deur / Puerta 
D = Laterale / Side / Seite / Zijkant / Lateral 
E = Arriere haut / Upper rear / Hinten oben / 

Achteraan bovenaan / Trasero superior 
F = Arriere bas / Lower rear / Hinten unten / 

Achteraan beneden / Trasero inferior 
2H = 2 Trous / 2 Holes / 2 Bohrungen / 2 Gaten / 2 Agujeros 
3H = 3 Trous / 3 Holes / 3 Bohrungen / 3 Gaten / 3 Agujeros 



1 0H = 1 0Trous/ 1 Holes / 1 Bohrungen / 1 Gaten / 1 Agujeros 

CO = Convexe / Curved / Konvex / Convex / Convex 

L = Gauche / Left/ Links / Links / Izquierdo 

R = Droite / Right / Rechts / Rechts / Derecho 

T = Tintee / Tinted / Getont / Getint / Tintado 

BO = Bombee / Bonded / Gewolbt / Bol / Abombado 

BLT = Visser / Bolt on / Fest / Vast / con tornillos / Fijo 

GR = Avec joint / Glazing rubber / Dichtung / Ruitrubbers / Con perfile 

K = Avec butoir caoutchouc / Knock on rubber / Mit Gummi Einlage / Rubber 

inzetring / Con goma 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 



'THE RELIABLE SERVICE 



Part numbers are quoted for reference purposes only. 

Our parts and accessories are not j 

© ^ 

^^ Renault 7500 -4. 
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PRODUCT 
NEWS-SHEET 

PAGE : N°7485 
DATE : 01/06 



RENAULT PARTS 



Pompes a huile - Oil pumps - Oliepompen - Olpumpen - Bombas de aceite 





&i 








Remarque Observation 


Fig. 


Parts N° 


Oem 


Anmerkung Opmerking 








Observacion 


58-32, 58-34, 65-32, 65-34 MEMA-MSMX 


1 


28/90-60 


7701002157 


Diametre d'aspiration 29mm 


70-32, 70-34, 80-32, 80-34 PE-PA-PS-PX 








Aspiration diameter 29mm 


CERES 65, 70/70X, 75/75X 








Ansaug 029mm 

Aanzuigbuis 029mm 

Diametro aspiracion 029mm 


75-32, 75-34ME-MA-MS-MX 


2 


28/90-61 


7701018254 


Diametre d'aspiration 26mm 


70-32, 70-34, 80-32, 80-34PE-PA-PS-PX 








Aspiration diameter 26mm 


75-32, 85-32, 85-34, 90-32, 90-34TX 








Ansaug 026mm 


103-52, 103-54, TX-TS-TE-TA 








Aanzuigbuis 026mm 


1 06-54 TracforTL 








Diametro aspiracion 026mm 


110-54, 120-54, 133-54, 145-54 










TZ-TX-TS-TE-TA 










110-54, 120-54, 133-54 TZ-TX-TS-TE-TA 


28/90-75 


6005003742 


Diametre d'aspiration 36mm 


1 45-54 TZ-TX-TE-TA 








Aspiration diameter 36mm 


160-94, 175-74, 180-94TZ 


Li^w 


Ansaug 036mm 










Aanzuigbuis 036mm 










Diametro aspiracion 036mm 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 



m 



'THE RELIABLE SERVICE" 



Part numbers are quoted for reference purposes only. 
Our parts and accessories are not original. 
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PRODUCT 
NEWS-SHEET 

PAGE : N°7458 
DATE : 09/05 



RENAULT DMA PARTS 



Pompe a eau - Water pump - Wasserpumpe 
Waterpomp - Bomba de agua 




8i 


OEM 


PartN° 


Ares 

540RX, 550RX, 610RX/RZ, 

620RX/RZ, 630RX/RZ, 640RZ 


6005016066 


28/130-241 



Les references de pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origines 



Parts numbers are quoted for reference purposes only. 
Our parts and accessories are not original 



"THE RELIABLE SER VICE " 
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tractor parts 
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PRODUCT 
NEWS-SHEET 

PAGE : N°7454 
DATE : 09/05 



RENAULT PARTS 



Embrayages - Clutches - Kupplungen - Koppelingen - Embragues 






1 


2 


3 


&i 


Embrayage 

Clutch 
Kupplung 
Koppeling 
Embrague 


Disque 

Plate 

Scheibe 

Rijplaat 

Disco 


Butee de debrayage 

Release bearing 

Drucklager 

Druklager 

Rodamiento 


50, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 70, 80, 
82, 86, 88, 89, 486, 489 










28/231-53 

MS 55x91 
3-1 

28/231-54 

MT 65x102 
3-2 

28/231-315 

DKMT 70x112 
3-3 


Super 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 7E 
R50, R51 , R53, R55, R56, R57, 
R58, R60, R70, R421, R456, R461 


250/250 
GU6 


28/200-257 


250 
LN 


28/221-225 

UF 33Z 34,5x37 
2-1 

28/221-257 

10Z 29x35 
2-2 

28/212-315 

10Z 37X33 
2-3 



GU6 = Commande independante, 6 doigts / Independent clutch, 6 levers / Unabhangiggeschaltet / Onafhankelijke bediening, 6 vingers / Independiente, 6 pastillas 

DK = Butee sans detendeur (porteur) / Bearing without carrier/ Lager ohne Gehause / Druklager zonder houder /Cojinete sin soporte 

LN = Friction d'avancement cote moteur, libre / Main disc, engine side, loose / Farhscheibe Motorseitig, lose / Losse rijplaat aan motorzijde / Disco principal, lado motor libre 

UF = Organique fixe / Fixed organic / Organischer-Belag, ungefedert / Organisch zonder veren / Organico sin muelle 

MS = Petit / small diameter / Mit kleinem Durchmesser/ Kleine0 / Pequeho 

MT = Grand / Large diameter / Mit grossem Durchmesser / Grote / Grande 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 



'THE RELIABLE SERVICE" 



Part numbers are quoted for reference purposes only. 

Our parts and accessories are not original. J 
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TRACPIECES 



PRODUCT 
NEWS-SHEET 

PAGE : N° 7452 
DATE : 08/05 



RENAULT PARTS 



Demarreurs avec reducteur - Starter motors with reducer - Anlasser mit Reduzierer 
Startmotor met reductie - Motores de arranque con reductor 



di 


Parts N° 


OEM 


^ 


jJrA Z 

i|| AxB & 

















50, 51, 53, 56, 60, 70, 80, 82, 86, 89, 

90,91,92,94,96,98 

301 , 351 , 361 , 421 , 456, 460, 461 , 462, 

480, 486, 489, 490, 496, 498, 551 , 556, 

651 , 652, 656, 681 , 781 , 851 , 891 , 951 , 

981 

58-12, 58-14, 58-32, 58-34, 61-12, 

61-14, 65-12, 65-14, 65-32, 65-34, 

68-12, 68-14, 70-12, 70-14, 70-32, 

70-34, 75-12, 75-14, 80-12, 80-14, 

85-12, 85-14, 85-32, 85-34, 90-32, 

90-34, 95-12, 95-14, 103-12, 103-14, 

110-14, 113-12, 113-14, 120-14, 120-54, 

133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 551-4, 

651-4,751-4, 1151-4, 1181-4 



62/930-177 



62/939-68 



62/940-68 



6005003152 
6005003153 
6005011729 
6005701125 
7700026780 
7700501670 
7700519797 
7700525064 
7700525547 
7700627394 



Lanceur 

Drive ass. 

Ritzel 

Bendix 

Pinon 



Relais 
Solinoid 
Solinoide 

Relais 
Starrelais 



12 V 3kW 



9 dents - 36 can. 
9 teeth - 36 spli. 
9 Zah. - 36 Nut. 
9 tand. - 36 tand. 
9 dient. - 36 est. 



3x127 




210 mm 




M 




ARES 540, 550, 610, 620, 630, 640 



62/930-189 



7700044450 
7700045291 



12V 4.2 KW 



3x127 



Z10 220mm 




ARES 710RZ, 720RZ, 725RZ, 
735RZ, 815RZ, 825RZ 
TEMIS 550X 



62/930-182 



7700047132 



12V3,0KW 



2x105 



Z10 



230mm 




Les references des pieces sont indicatives. 
\ Nos pieces ne sont pas d'origine. 




Part numbers are quoted for reference purposes only. 
Our parts and accessories are not original. 



'THE RELIABLE SERVICE" 
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tractor ports 



TRACPIECES 



PRODUCT 
NEWS-SHEET 

PAGE : N° 7432 
DATE : 07/05 



RENAULT PARTS 



Amortisseur de torsion - Torsion damper - Torsiondampfer - Torsiedemper 

Amortiguador de torsion 



8i 


Parts N° 


Dimensions 




ARES 540, 546, 550,556, 566 
Powershift 


28/196-30 

(7700067040) 


26Z 39 x 42.5 


^ 4fr 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 



Part numbers are quoted for reference purposes only. 
Our parts and accessories are not original. 



'THE RELIABLE SERVICE" 
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PRODUCT 
NEWS-SHEET 

PAGE : N°7386 
DATE : 03/05 



J) 



RENAULT PARTS 



Filtre hydraulique - Hydraulic filter - Hydraulik-Filter - Hydrauliekfilter - Filtro hidraulico 



°£=2) 



p*** 




Qi 


PartN° 


Oem 




Ares 725RZ, 735RZ, 815RZ, 825RZ 


60/240-85 


6005022974 


Ht. : 98mm 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 
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Part numbers are quoted for reference purposes only. 
Our parts and accessories are not original. 
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PRODUCT 
NEWS-SHEET 

PAGE : N°7378 
DATE : 02/05 



RENAULT PARTS 



Amortisseurs de torsion - Torsion dampers - Torsionsdampfere 
Torsiedemperen - Amortiguadores de torsion 



i — 




^0 Br 






Qi 


Fig. 


N° Parts 


OEM 


Tractoshift / Tonic 

103-52, 103-54, 106-54, 110-54, 120-54, 

133-54, 155-54 

Temis 

550, 610, 630, 650 


1 


28/196-8 


7700019282 
(16Z 31x35) 


Ares 540 (OR0698) 
Ares 550 (OR1 776) 
Ares 610 (OR1 843) 
Ares 620 (OR1 129) 
Ares 630 (OS1 296) 
Ares 640 (OS1 296) 


2 


28/196-9 


7700046743 
(26Z 39x42.5) 


Ares 610 (R1844->) 
Ares 620 (R1130O) 
Ares 630 (R12970) 
Ares 640 (R1297->) 
Ares 616, 626, 636, 696, 710, 720 


3 


28/196-10 


7700052774 
(26Z 39x42.5) 


Ares 725, 735 


4 


28/196-11 


7700050636 
(26Z 39x42.5) 


Ares 815, 825, 826 
Atles915, 925, 926, 935, 936 


5 


28/196-12 


7700053637 
(26Z 39x42.5) 


Ares 715, 725, 735, 820 (Reverse shift) 
Ares 816, 826 


6 


28/196-13 


7700057918 
(26Z 39x42.5) 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 



m 



Part numbers are quoted for reference purposes only. 
Our parts and accessories are not original. 
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PRODUCT 
NEWS-SHEET 

PAGE : N°7364 
DATE : 01/05 



RENAULT PARTS 



Retroviseurs - Mirrors - Spiegels - Spiegels - Retrovisores 




2 



3 




5 



8i 


Fig. 


Part N° 


OEM 


Observation 


Ares 540, 550, 610, 620, 
630, 640, 710, 720, 725, 
735, 815, 825 


1 


28/4172-187 




Bras extensible droit 440-670mm 

Extendable arm RH 440-670mm 

Teleskoparm rechts 440-670mm 

Spiegelsteun verstelbaar rechts 440-670mm 

Brazo extensible derecho 440-670mm 


1 


28/4172-188 




Bras extensible gauche 440-670mm 

Extendable arm LH 440-670mm 

Teleskoparm links 440-670mm 

Spiegelsteun verstelbaar links 440-670mm 

Brazo extensible izquierdo 440-670mm 


2 


28/4172-189 


6005022494 


Cuvette / Mirror / Spiegelkopf / Spiegel / Espejo 

200x420mm 

Fixation / Fitting / Befestingung / Bevestiging / Fijacion 

018mm 


3 


28/4172-190 


6005017738 
6005025880 


Mirroir de rechange 408x185.5mm 

Remplacement mirror 408x1 85.5mm 

Reservespiegel 408x185.5mm 

Spiegelglas 408x185.5mm 

Espejo de recambio 408x185.5mm 


Ceres 65, 75,85, 95, 310, 
320, 330, 340 


4 


28/4172-42 


6005021000 


Bras extensible droit 400-630mm 

Extendable arm RH 400-630mm 

Teleskoparm rechts 400-630mm 

Spiegelsteun verstelbaar rechts 400-630mm 

Brazo extensible derecho 400-630mm 


4 


28/4172-43 


6005020999 


Bras extensible gauche 400-630mm 

Extendable arm LH 400-630mm 

Teleskoparm links 400-630mm 

Spiegelsteun verstelbaar links 400-630mm 

Brazo extensible izquierdo 400-630mm 


5 


28/4172-31 


6005020998 


Cuvette / Mirror / Spiegelkopf / Spiegel / Espejo 

370x185mm 

Fixation / Fitting / Befestingung / Bevestiging / Fijacion 

018mm 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 



m 



Part numbers are quoted for reference purposes only. 
Our parts and accessories are not original. 
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bepco 

tractor parts 



ftj |jjMjjjjjjj 



PRODUCT 
NEWS-SHEET 

PAGE : N°7353 
DATE : 11/04 



RENAULT PARTS 



Demarreur - Starter motor - Anlasser - Startmotor - Motor de arranque 




Avec reducteur 
With reducer 
Mit Reduzierer 
Met reductie 
Con reductor 



&> 



PartN 



OEM 





^ 



ARES 540, 550, 610, 620, 630, 
640 



62/930-189 



7700044450 
7700045291 



10 Z 



10mm (A) 

x 
125 mm (B) 



220mm 



4.2 KW 
12V 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 
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tractor parts 
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PRODUCT 
NEWS-SHEET 

PAGE : N°7337 
DATE : 11/04 



RENAULT PARTS 



Demarreur - Starter motor - Anlasser - Startmotor - Motor de arranque 




^■o 



PartN 



OEM 



S^ 




546, 556, 566, 616, 656, 696 



62/930-186 



7700067836 



10Z 



11mm (A) 

x 
120mm (B) 



205mm 



4.2 KW 
12V 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 



m 



Part numbers are quoted for reference purposes only. 
Our parts and accessories are not original. 
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PRODUCT 
NEWS-SHEET 

PAGE : N°7328 
DATE : 10/04 



RENAULT PARTS 



Alternateur - Alternator - Drehstromlichmaschine 
Wisselstroomdynamo - Alternador 




8i 


Parts N° 


Oem 


Remarque 
Observation 
Anmerkung 

Opmerking 
Observacion 


Ares 816, 826, 836 


62/920-161 


7700068501 


14V120A 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 
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bepco 

tractor ports 



ftj |jjMjjjjjjj 



PRODUCT 
NEWS-SHEET 

PAGE : N°7326 
DATE : 10/04 



J 



RENAULT PARTS 



Pieces d'avant-train - Front axle parts - Vorderachsteile 
Voorasonderdelen - Piezas del eje delantero 






5^0 


Fig. 


Parts N° 


Oem 


Remarque 
Observation 
Anmerkung 

Opmerking 
Observacion 


321, 351 M, 361, 421 M, 461 M, 461 S, 466S, 521 S, 
551, 551 S, 556S, 651, 651 S, 656S, 751, 851 


1 


28/450-23 


770061225 


(A) 12mm 


2 


28/450-24 


7700542309 


(A) 40mm 


Tous modeles -All models - Alle Modelle - 
Alle modeller! - Todos los modelos 


3 


28/454-15 


7700113045 


Couvercle du moyeu 

Hub cover 

Stofkop 

Nabe Flansch 

Tapa de cubo Rueda 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 



m 



Part numbers are quoted for reference purposes only. 
Our parts and accessories are not original. 
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PRODUCT 
NEWS-SHEET 

PAGE : N°7312 
DATE : 09/04 



RENAULT PARTS 



Pompes a huile - Oil pumps - Oliepompen - Olpumpen - Bombas de aceite 









8-o 


Fig. 


Parts N° 


Oem 


Remarque 
Observation 
Anmerkung 

Opmerking 
Observacion 


58-32, 58-34, 65-32, 65-34 MEMAMSMX 
70-32, 70-34, 80-32, 80-34 PE-PA-PS-PX 
CERES 65, 70/70X, 75f75K 


1 


28/90-60 


7701002157 


Moteur - Axe de piston 032mm - Diametre d'aspiration 

029mm - Cylindre non renforce 

Gudgeon pin - Engine 032mm -Aspiration diameter 029mm 

- Standart cylinder 

Motor - Kolbenbolzen 032mm - Ansaug 029mm - Nicht ver- 

starkte Zylinder 

Motor- Pistonpen 032mm - Aanzuigbuis 029mm 

Niet versterkte cilinder 

Motor- Eje de piston 032mm - Diametro del aspiracion 

029mm - Cilindro no reforzado 


75-32, 75-34ME-MA-MS-MX 

70-32, 70-34, 80-32, 80-34PE-PA-PS-PX 

75-32, 85-32, 85-34, 90-32, 90-34TX 

103-52, 103-54, TX-TS-TE-TA 

1 06-54 TracforTL 

110-54, 120-54, 133-54, 145-54 

TZ-TX-TS-TE-TA 


2 


28/90-61 


7701018254 


Moteur- Axe de piston 035 - Diametre d'aspiration 26mm 

Cylindre renforce 

Gudgeon pin - Engine 035mm -Aspiration diameter 026mm 

- Heavy duty cylinder 

Motor - Kolbenbolzen 035mm -Ansaug 026mm - 

Verstarkte Zylinder 

Motor - Pistonpen 035mm -Aanzuigbuis 026mm - 

Versterkte cilinder 

Motor - Eje de piston 035mm - Diametro del aspiracion 

026mm - Cilindro reforzado 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 



m 



Part numbers are quoted for reference purposes only. 
Our parts and accessories are not original. 
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bepco 

tractor parts 



ftj |jjMjjjjjjj 



PRODUCT 
NEWS-SHEET 

PAGE : N°7307 
DATE : 09/04 



RENAULT PARTS 



Suspente de relevage - Levelling box assembly - Regelbare hefstangen 
Regelbare Hubstangen - Caja niveladora 




&i 


Fig. 


PartN° 


OEM 


Serie Dionis - Fructus - Pales 


1 


28/760-85 


6000103654 


50-12CB, 50-12V, 55-12LB, 55-12V, 55-12F, 55-14LB, 55-14V, 
70-12LB, 70-12V, 70-14LB, 70-14V, 70-12F, 70-14F, 80-12V, 
80-1 2F, 80-1 4V, 80-1 4F, 80-1 4LB 
Serie Dionis - Fructus - Pales 


2 


28/760-86 


6000102914 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 
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Part numbers are quoted for reference purposes only. 
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.©i 



TRACPIECES 



PRODUCT 
NEWS-SHEET 

PAGE : N° 7282 
DATE : 08/04 



RENAULT PARTS 



Stabilisateur - Stabiliser - Stabilisator - Stabilisator - Estabilizador 




@-o 


PartN° 


OEM 


0A 
mm 


0B 
mm 


C 
mm 


L (min - max) 
mm 


50-12 LB/V, 55-12 LB/V/F, 
55-14 LB/V, 70-12 LB/V/F, 
70-14 LB/V/F, 80-12 V/F, 
80-14 V/F 


28/740-53 


6000102995 


20 


16 


18 


345-415 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 
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SI bepco 
[ tractor parts 



.©i 



TRACPIECES 



PRODUCT 
NEWS-SHEET 

PAGE : N° 7278 
DATE : 08/04 



RENAULT D.M.A. PARTS 

Rotules de direction - steering links - Stuurkogels - Kugelkopfe - Rotulas de direccion 







O^o 


Fig. 


PartN° 


OEM 


Pos. 


m 


mm 


J\ 


k 


50-12 LBA/, 55-12 LB/F/V, 55-14 LBA/, 
70-12 LBA/, 70-14 LB/FA/, 80-12 V/F, 
80-14 LB/FA/, 

FRUCTUS 110, 120, 130, 140 
4 WD 


1 


28/495-184 


6000103036 


LH 


F 18x1.5RH 


155 


20x22 


2 


28/496-184 


6000103037 


RH 


F 18x1.5LH 


155 


20x22 


ARES 640 RZ 


3 


28/495-185 


6000103260 


RH + LH 


F24x1.5RH 


245 


23.5x26.5 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 
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[ tractor parts 



.©i 



TRACPIECES 



PRODUCT 
NEWS-SHEET 

PAGE : N° 7267 
DATE : 08/04 



RENAULT PARTS 



Demarreur - Starter motor - Startmotor - Anlasser - Motor de arranque 




6\ 


OEM 


PartN° 


^ 


AxB 


z 

0> 


L 


50,51,53,56,60,70,80,82, 


6005003152 


62/930-177 


12V-3kW 


3x 127 mm 


9z 


210 mm 


86,89,90,91,92,94,96,98 


6005003153 


Avec reducteur 










301, 351, 361,421,456,460, 
461,462,480,486,489,490, 
496,498,551,556,651,652, 
656,681,781,851,891,951, 


6005011729 
6005701125 
7700026780 
7700501670 
7700519797 


With reducer 

Met reductie 

Mit Reduzierung 

Con reductor 










981 
58-12,58-14,58-32,58-34, 


7700525064 
7700525547 












61-12,61-14, 65-12, 65-14, 


7700627394 












65-32,65-34,68-12,68-14, 














70-12,70-14, 70-32, 70-34, 














75-12,75-14, 80-12, 80-14, 














85-12,85-14,85-32,85-34, 














90-32,90-34,95-12,95-14, 














103-12, 103-14, 110-14, 113-12, 














113-14, 120-14, 120-54, 133-14, 














133-54, 145-14, 145-54 














551-4,651-4, 751-4, 1151-4, 














1181-4 















Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 
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.©i 



TRACPIECES 



PRODUCT 
NEWS-SHEET 

PAGE : N° 7224 
DATE : 03/04 



RENAULT PARTS 



Radiateurs - Radiators - Radiatoren - Kuhler - Radiadores 







C^o 


Fig. 


PartN° 


LxH 


R551, R651 


1 


28/150-95 


15" 3/8 x 16" 15/16 
391 x430 mm 


R681, R751, R781 


2 


28/150-96 


15" 3/8 x 18" 9/16 
391 x471 mm 


R851 


3 


28/150-97 


15" 3/8 x 18" 9/16 
391 x471 mm 


R891, R951 


4 


28/150-98 


18" 1/2 x 18" 5/8 
470 x 473 mm 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 



'THE RELIABLE SERVICE" 



Part numbers are quoted for reference purposes only. 
,i, . , Our parts and accessories are not original. 

*b ' 



gl bepco 
[ tractor parts 



®i 



TRACPIECES 



PRODUCT 
NEWS-SHEET 

PAGE : N° 7201 
DATE : 03/04 



RENAULT PARTS 



Plaquettes de frein - Disc brake pads - Remblokkenset 
Bremsklotze - Pastillas de freno 




9l 








61-12, 61-14, 68-12, 68-14, 75-12, 75-14, 80-12, 
80-14, 95-12, 95-14, 103-12, 103-14, 106-14, 110-14, 
113-12, 113-14, 120-14, 133-14, 145-14 


1 


28/412-9 

30 Km/h 


7701202160 
7701201653 


2 


28/412-6 

40 Km/h 


6005003571 
6005000971 


103-52, 103-54, 106-54 
frein avant 


2 


28/412-6 


6005003571 
6005000971 


58-34, 65-34, 70-34, 75-32 TX, 75-34, 80-34, 
85-32 TX, 85-34, 90-32 TX, 90-34 
frein avant 


3 


28/412-16 


6005003981 
6005003570 
7701202440 



Raclette d'essuie-glace - Wiper blade - Ruitenwisserblad 
Scheibenwischerblatt - Escobilla del limpia-parabrisas 



C^o 


Ref. 


OEM 


ARES 610 RX/RZ, 620 RX/RZ, 630 RX/RZ, 
640 RZ, 710 RZ, 720 RZ, 725 RZ, 735 RZ, 
815 RZ, 825 RZ 


70/1987-35 


7700039369 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 
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.©i 



TRACPIECES 



PRODUCT 
NEWS-SHEET 

PAGE : N° 7177 
DATE : 04/03 



RENAULT PARTS 



Arbres de relevage hydraulique - Hydraulic lift shafts 
Hefassen - Hubwelle - Ejes alzamiento hidraulico 



© 



54 




420 mm 



44.5 



® 



54 




420 mm 



49.5 




® 



65 



550 mm 



71 




6^o 


Fig. 


Ref. 


OEM 


51, 53, 55, 56, 57, 88, 89, 565, 865, 885 

551, 651 (1 er montage - 1 st fitting - 1 ste montage - 
1 Montage - 1 er montaje) 


1 


28/685-6 


7700558820 


351, 421, 461, 462, 466, 521, 551, 556, 651, 652, 
656, 681, 751, 32-50F, 32-60F, 42-70F, 44-70F 


2 


28/685-9 


7700627705 


782, 851, 95-12, 95-14, 103-12, 103-14, 103-52, 
103-54, 106-14, 106-54, 110-14, 110-54, 113-12, 
113-14, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 145-54, 
155-54, Temis 550, 610, 630, 650 


3 


28/685-7 


7700572599 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 
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TRACPIECES 



PRODUCT 
NEWS-SHEET 

PAGE : N° 7161 
DATE : 02/03 



RENAULT D.M.A. PARTS 



Cylindres recepteurs (Freins a disques ) / Slave cylinders (Disc brakes) - 
Ontvangstremcilinders (Schijfremmen) - Nehmerbremszylinder (Bremscheiben ) 

Cilindros receptores (Frenos de disco) 



d-o 


Fig. 


Cylindre recepteur - 
Slave cylinder - 
Ontvangsrem. - 
Nehmerbrems. - 
Cilindro receptor 


Jeux de reparation - 

Repair kits - Rev. Set - Rep. 

Satz - Juegos rep. 


91,92,94,96,98,496,498, 
891,951,981, 1151, 1181 


1 


28/413-12 

(7700518258) 


28/414-4 

(7701007614, 
7701007615) 

28/414-5 

(7701030685) 

Avec piston - With piston - 

Met zuiger - Mit Kolben - 

Con piston 


61-12,61-14,68-12,68-14, 
75-12, 75-14, 77-12, 77-14, 
80-12, 80-14 


2 


28/413-13 

(7700005709) 


Serie 32, 34 serie, 

Ceres, Ergos, Cergos, Temis 


3 


28/413-26 

(7700015001, 
7700047326) 






Cylindres recepteurs (Freins Girtrak) / Slave cylinders (Girtrak brakes) - 
Ontvangstremcilinders (Girtrak rem) - Nehmerbremszylinder (Girtrakbrems ) 

Cilindros receptores (Frenos Girtrak) 



&> 


Cylindre recepteur - 
Slave cylinder - 
Ontvangsrem. - 
Nehmerbrems. - 
Cilindro receptor 


Jeux de reparation - 

Repair kits - Rev. Set - Rep. Satz - 

Juegos rep. 


61-12,61-14,68-12,68-14, 
75-12, 75-14, 80-12, 80-14, 
95-12,95-14, 103-12, 103-14, 
106-14, 110-14, 113-12, 
113-14,120-14,133-14,145-14 


28/413-14 

(7701025828, 

7701030351) 

RH 


28/414-6 

(7701025829) 

Pour 4 cyl. / 1 roue 

For 4 cyl. / 1 wheel 

Voor4 cil. / 1 wiel 

Fur 4 zyl. / 1 rad 

Para 4 cil. / 1 rueda 

28/414-7 

(7701025830) 

Piston - Piston - Zuiger - 

Kolben - Piston 


28/413-15 

(7701025827, 

7701030350) 

LH 




XX/XXXX-XX = Nouveautes / New items 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 
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RENAULT D.M.A. PARTS 



Mecanisme & disque d'embrayage - Clutch assembly & plate - Drukgroep en koppe- 
lingsplaat - Druckplatten und Kupplungsscheiben - Prensa y disco de embrague 









®-o 


1 


2 


3 





Ref. 





Ref. 


Ref. 


103-52, 103-54, 106-54, 110-54, 
120-54, 133-54, 145-54, 155-54, 
Temis550, 610, 630, 650 
Tractoshift / Tonic 


350 


28/200-250 L 

(7700019284) 
(135021610) 


350 


28/212-250 L 

(7700019283) 

(335027710) 

26Z 50.4x54.6 


28/231-250 L 

(7700019961) 



Pompe hydraulique - Hydraulic pump - Hydrauliekpomp - 
Hydraulikpumpe - Bomba hidraulica 




®-o 


OEM 


Ref. 


CC 




110-54, 120-54, 133-54, 145-54, 

155-54, 

Tractoshift / Tonic 


7700031856 
7700033312 


69/566-130 


17 + 11+8 


O 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 
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PRODUCT 
NEWS-SHEET 

PAGE : N° 7614 
DATE : 08/07 



RENAULT PARTS 



Amortisseur de torsion - Torsion damper - Torsiondampfer - Torsiedemper 

Amortiguador de torsion 







Qi 


Fig. 


N° Parts 


OEM 


Tractoshift / Tonic 

103-52, 103-54, 106-54, 110-54, 120-54, 

133-54, 155-54 

Temis550, 610, 630, 650 


1 


28/196-8 


7700019282 

0230mm 
(16Z 31x35) 


Ares 540 (OR0698) 
Ares 550 (->R1 776) 
Ares 610 (OR1 843) 
Ares 620 (OR1 129) 
Ares 630 (->S1 296) 
Ares 640 (->S1 296) 


2 


28/196-9 


7700046743 

0262mm 
(26Z 39x42.5) 


Ares 540, 546, 550, 556, 566 (R0667->) 

NEW 


3 


28/196-30 


7700067040 

294mm 
(26Z 39x42.5) 


Ares 540, 546, 550, 556, 566 (OR0666) 


4 


28/196-42 


7700043614 

0275mm 
(26Z 39x42.5) 


Ares 610 (R1844->) 
Ares 620 (R1130->) 
Ares 630 (R12970) 
Ares 640 (R12970) 
Ares 616, 626, 636, 696, 710, 720 


5 


28/196-10 


7700052774 

0305mm 
(26Z 39x42.5) 


Ares 725, 735 


6 


28/196-11 


7700050636 

0345mm 
(26Z 39x42.5) 


Ares 815, 825, 826 
Atles915, 925, 926, 935, 936 


7 


28/196-12 


7700053637 

0355mm 
(26Z 39x42.5) 


Ares 715, 725, 735, 820 (Reverse shift) 
Ares 816, 826 


8 


28/196-13 


7700057918 
(26Z 39x42.5) 
0295/345mm 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 
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TRACPIECES 



PRODUCT 
NEWS-SHEET 

PAGE : N°7602 
DATE : 06/07 



RENAULT PARTS 

REFROIDISSEUR D'HUILE - OIL COOLER - OLKULHER 
OLIE KOELER - REFRIGERADOR ACEITE 



ft 


N° de construction 
Build number 


Ref. 




A4.236 


LD, LJ, LH 


28/6097-8 

(P2486A219) 




/^T% 






^ ' J 


M 










Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 



Part numbers are quoted for reference purposes only. 
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PRODUCT 
NEWS-SHEET 

PAGE : N°7571 
DATE : 04/07 



RENAULT PARTS 



Demarreurs - Starter motors - Anlasser - Startmotors - Motores de arranque 



Applications 



Moteur / Engine / Motor MWM 325-2 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 



Ref. 
Ref. 



OEM 



62/930-234 

(Magneton) 

Avec reducteur 

With reducer 

12V2JKW 



62/930-28 

(Iskra) 

12V3,0KW 



0.A Z 

||x A x B 



2x105 



L 



2x105 ^-;,_ 



9Z 



220 




9Z 



259 



Part numbers are quoted for reference purposes only. 
Our parts and accessories are not original. 
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PRODUCT 
NEWS-SHEET 

PAGE : N° 7531 
DATE : 07/06 




RENAULT PARTS 



Disque de friction - Friction disc - Scheibe - Remschijf - Disco de Freno 




8i 


Fig. 


Ref. 


OEM 


Dimensions 

Size 

Abmessungen 

Afmetingen 
Dimensiones 


Ares 610, 620 


1 


28/422-87 


6005019077 


A = 343mm 

B = 63mm 

C = 77,42mm 

Z13 


2 


28/416-41 
(x2) 


6005019079 
6005021973 




3 


28/416-42 
(x2) 


6005021972 
6005019078 
6005019080 





Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 
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PAGE : N°7527 
DATE : 06/07 



RENAULT PARTS 



Direction - Steering - Lenkung - Besturing - Direction 




8i 


Fig. 
Abb. 
Afb. 
Fig. 


Part N° 


OEM 


Description 
Beschreibung 
Omschrijving 

Descripcion 


556S, 651 S, 656S 


1 


28/501-16 


7700563269 


Bras de direction (Droit) 

Steering arm (RH) 

Lenkhebel (Rechts) 

Stuurarm (Rechts) 

Brazo de direccion (Drcha.) 


2 


28/501-17 


7700563270 


Bras de direction (Gauche) 
Steering arm (LH) 
Lenkhebel (Links) 
Stuurarm (Links) 

Brazo de direccion (Izqda.) 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 
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PAGE : N°7522 
DATE : 06/06 



RENAULT PARTS 



Verins de direction - Steering cylinders - Lenkzylinderen 
Stuurcilinders - Cilindros de direccion 



GF 20D0 





20D0 



420 



50 







1/4" 



103 



T 



_^$L 



38 



430 




30 



15 



22 



Qi 


Fig. 


N° 


Serie 51 


1 


28/580-21 


2 


28/580-22 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 
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RemplaceNS 7454 09/05 
Replaces NS 7454 09/05 



PAGE : N°7517 
DATE : 05/06 



RENAULT PARTS 



Embrayages - Clutches - Kupplungen - Koppelingen - Embragues 






1 


2 


3 


C^o 


Embrayage 

Clutch 
Kupplung 
Koppeling 
Embrague 


Disque 

Plate 

Scheibe 

Rijplaat 

Disco 


Butee de debrayage 

Release bearing 

Drucklager 

Druklager 

Rodamiento 


50,51,53,55,56,57,60,70,80, 
82, 86, 88, 89, 486, 489 










28/231-53 

MS 55x91 
3-1 

28/231-54 

MT 65x102 
3-2 

28/231-315 

DKMT 70x112 
3-3 


Super 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 7E 
R50, R51, R53, R55, R56, R57, 
R58, R60, R70, R421, R456, R461 


250/250 
GU3 


28/200-257 


250 
LN 

250 
LG 

250 
LG 


28/221-225 

UF 33Z 34,5x37 
2-1 

28/221-257 

UF 10Z 29x35 
2-2 

28/212-315 

UF 10Z 37X33 
2-3 



GU6 = Commande independante, 6 doigts / Independent clutch, 6 levers / Unabhangiggeschaltet / Onafhankelijke bediening, 6 vingers / Independiente, 6 pastillas 

DK = Butee sans detendeur (porteur) / Bearing without carrier / Lager ohne Gehause / Druklager zonder houder /Cojinete sin soporte 

LG = Friction d'avancement cote BV, montee / Main disc, transmission side, mounted / Kupplungsscheibe getriebeseitig, eingebaut / Rijplaat aan versnellingsbakzijde, 

ingebouwd / Disco principal, montado en lado transmision 
LN = Friction d'avancement cote moteur, libre / Main disc, engine side, loose / Farhscheibe Motorseitig, lose / Losse rijplaat aan motorzijde / Disco principal, lado motor libre 
UF = Organique fixe / Fixed organic / Organischer-Belag, ungefedert / Organisch zonder veren / Organico sin muelle 
MS = Petit / small diameter / Mit kleinem Durchmesser / Kleine0 / Pequeno 
MT = Grand / Large diameter / Mit grossem Durchmesser / Grote / Grande 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 
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PAGE : N°7509 
DATE : 05/06 



RENAULT PARTS 



Embrayages - Clutches - Kupplungen - Koppelingen - Embragues 






1 


2 


3 


&i 


Embrayage 

Clutch 
Kupplung 
Koppeling 
Embrague 


Disque 

Plate 

Scheibe 

Rijplaat 

Disco 


Butee de debrayage 

Release bearing 

Drucklager 

Druklager 

Rodamiento 


Celtis 426 


310/310 
GU6 


28/200-341 

(7700 062 284) 


310 
LG 

310 
LM 


28/221 -21 3L 

TF 16Z 40x45 

(6005012163) 

2-1 

28/21 2-52L 

UC 13Z 21,5x25 

(7700060873 

7700052211) 

2-2 


28/231 -55L 

MS 65x97 

(7700653345) 

3-1 

28/231 -56L 

MT106x140 

(7700653343) 

3-2 

28/230-1 9L 

AU 
3-3 


Celtis 436, 446, 456 


28/200-340 

(7700062285) 


310 
LG 


28/221-214L 

TC-LY16Z 40x45 
(6005021375) 

2-3 
28/21 2-52L 

UC 13Z 21,5x25 
(7700060873 
7700052211) 



GU6 = Commande independante, 6 doigts / Independent clutch, 6 levers / Unabhangiggeschaltet / Onafhankelijke bediening, 6 vingers / Independiente, 6 pastillas 

AU = Roulement pilote / Spigot bearing / Pilotlager/Toplager/ Rodamiento piloto 

LG = Friction d'avancement cote BV, montee / Main disc, transmission side, mounted / Farhscheibe getriebeseitig, eingebaut / Rijplaat aan versnellingsbakzijde, ingebouwd / 

Disco principal, montado en lado transmision 
LM = Friction prise de force cote moteur, libre / PTO disc, engine side, loose / Zapfwelle Motorseitig, lose / Losse aflakasplaat aan motorzijde 
LY = 8 paires de pastilles / 8 pairs of pads / 8 Paar Belage / Met 8 paar pads / Con 8 pares de palas 
MS = Petit / small diameter / Mit kleinem Durchmesser / Kleine0 / Pequeno 
MT = Grand / Large diameter / Mit grossem Durchmesser / Grote / Grande 

TC = Cera-metallique a ressort / Spring cera-metallic / Cerasinter-Belag, gefedert / Sintermetaal met veren / Cerametalico con muelles 
TF = Organique a ressort/ Spring organic / Organischer-Belag, gefedert / Oganisch met veren / Organico con muelles 
UC = Cera-metallique fixe / Fixed cera-metallic / Cerasinter-Belag, ungefedert / Sintermetaal vast, niet geveerd / Cerametalico sin muelles 



Les references des pieces sont indicatives. 
V Nos pieces ne sont pas d'origine. 
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PAGE : N°7505 
DATE : 04/06 



RENAULTS PARTS 



UNITE DE DIRECTION - STEERING UNIT - ORBITROL - STUURVERDELER - ORBITROL 



8i 


Ref. 


OEM 


Description 




Ceres 75, 85, 


95 


28/560-13 


7700037833 
7700052081 
7700037275 
7700009996 
7700012229 


140 Bars 
1/2" BSP 


OSPC100-ON 150-1155 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 
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PAGE : N°7475 
DATE : 05/06 



RENAULT PARTS 



Rotules & tirants de direction - Tie rods & sockets - Kugelkopfe & Spurstangen 
Spoor-en stuurstangonderdelen - Rotulas y acoples de direccion 




&i 


Parts N° 


Oem 


Fig. 
Abb. 
Afb. 


Filetage 

Thread 

Gewinde 

Draad 

Rosea 


Longueur 
Length 
Lange 
Lengte 

Longitud 


Conicite 
Cone 
Konus 
Kegel 
Cono 


50-12, 55-12, 55-14, 70-12, 
70-14,80-12,80-14 
Dionis 110, 120, 130, 140 


28/497-147 

Gauche / LH 


6000103044 


1 


A:M20x1 ,5D 
B:M18x1,5G 


138mm 




28/497-148 

Droit / RH 


6000103045 


1 


A:M20x1 ,5D 
B:M18x1,5D 


138mm 




28/495-152 

Gauche / LH 


6000148972 


2 


F18x1,5G 


155mm 


20/22 


28/495-153 

Droit / RH 


6000148973 


2 


F18x1,5D 


155mm 


20/22 


70-1 4F, Fructus 130 (^D0890) 
80-1 4F, Fructus 140 (^>D0582) 


28/497-196 

Gauche / LH 


6000103039 


1 


A:M20x1,5D 
B:M18x1,5G 


181mm 




28/497-197 

Droit / RH 


6000103040 


1 


A:M20x1 ,5D 
B:M18x1,5D 


181mm 




50-12, 55-12, 55-14, 70-12, 
70-14, 80-12, 80-14, Fructus 110, 
120, 130, 140 (4WD Carraro axle) 


28/495-184 

Droit / RH 


6000103036 


2 


F18x1,5D 


155mm 


20/22 


28/496-184 

Gauche / LH 


6000103037 


2 


F18x1,5G 


155mm 


20/22 



Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine. 
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PAGE : N°7797 
DATE : 03/10 




RENAULT 




Couronne de demarrage - Ring gear - Starterkranz - Starterkrans - Corona de volante 



Kit 



Remarque -Remarks - 

Anmerkung-Opmerking- 

Comentario 



Ares 

547, 557, 567, 577, 617, 657, 697, 
715, 720, 725, 815, 816, 825, 826, 
735, 836 

Arion 

510, 520, 530, 540, 610, 61 0C, 
620, 620C, 630, 630C, 640 

Celtis 

426, 436, 446, 456 

Ceres 

95, 95X, 310, 320, 320X, 325, 
325X, 330, 330X, 335, 335X, 340, 
340X, 345, 345X, 355, 355X 

Cergos 

330, 335, 340, 345, 355 

Ergos 

90,95,100,105, 110,436,446, 
456, 466 

Tern is 

550X 




Les references des pieces sont indicatives. 
Nos pieces ne sont pas d'origine 
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DATE : 08/10 




RENAULT 




Pont avant 4RM - 4WD Front axle - Vorderachsteile 4WD 
Voorasonderdelen 4WD - Eje delantero 4RM 








Fig. 
Abb. 
Afb. 



Ref. 
Bestel Nr. 
Bestell-Nr. 



OEM 



Dimensions mm- 

MaBen mm - Af metingen mm 

- Dimensiones mm 



Descrint. - Beschreih. 

Beschr - Descriu. 



55-14LB(D9999^>) 

70-14LB(D9999^>) 

Basso 130, 140 

Celtis 426, 436, 446 (201 1/2014) 

Ceres 65, 75, 75X, 85, 85X, 95, 95X (FR2014) 

Ceres 310, 320, 320X, 330, 330X, 340, 340X 

(2014/2016) 

Ceres 316, 326, 336, 346 

Cergos 330, 335X, 340, 345, 345X, 350, 355, 355X 

(2016) 

Ergos85, 95, 105(2014/2016) 

Ergos90, 100, 110(2016) 

Ergos 436, 446 

Nectis 227, 247, 257, 267 

Pales 210, 220, 230, 240 




103-54 (N°5971 7/5971 8)(^>N°59765) 

106-54 (N°53338/53339)(->N°53392) 

Ares 540, 546, 547, 550, 557, 566, 610, 616, 617, 

620, 626, 630, 640, 656, 657, 577, 696, 697, 710, 

715, 725, 735, 740, 815, 816, 825, 826, 836 

Arion 510, 520, 530, 540, 610, 61 0C, 620, 620C, 

630, 630C, 640 

Atles915 

Celtis 456 (2019) 

Ergos 456, 466 

Temis550, 610, 630, 650 



28/6450-1 00 60001 03502 



28/6451-100 6000103010 



28/6450-101 60001 03503 



28/6451-101 6000127692 



28/6450-102 6000103319 



28/6451-102 6000103306 



28/6450-103 6000103322 



8 28/6451-103 6000103308 



= 35-45 



= 49x35x15 



= 25-45 




= 35-50 




=28-50 



= 28x52x15 



Pivot sup. - Sup. pin 

Oben bolzen - 

Fuseepen boven - 

Clavija de union sup. 

Roulement - Bearing - 

Lager - Fuseelager - 

Rodamiento 

Pivot inf. - Inf. pin 

Innen bolzen - 

Fuseepen Inwendige - 

Clavija de union inf. 

Roulement - Bearing - 

Lager - Fuseelager - 

Rodamiento 

Pivot sup. - Sup. pin 

Oben bolzen - 

Fuseepen boven - 

Clavija de union sup. 

Roulement - Bearing - 

Lager - Fuseelager - 

Rodamiento 

Pivot inf. - Inf. pin 

Innen bolzen - 

Fuseepen Inwendige - 

Clavija de union inf. 

Roulement - Bearing - 

Lager - Fuseelager - 

Rodamiento 



Les references des pieces sont indicatives. 
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